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VORWORT. 


Die  Kliniker  verlangen,  class  der  Student  mit  dem  Ophthal- 
moskope ebenso  gut  wie  mit  dem  Hörrohr  und  Plessimeter, 
wie  überhaupt  mit  jeder  anderen  physikalischen  Untersuchungs- 
methode Besciieid  wissen  möge.  Wenn  diese  Forderung  auch 
eine  zu  hochgespannte  ist,  da  ja  niemand  ernstlich  verlangen 
kann ,  dass  der  Student  sich  monatelang  intensiv  oder  sogar 
ausschliesslich  mit  der  Ophthalmoskopie  beschäftigen  solle,  so 
muss  ihm  doch  die  Möglichkeit  geboten  werden,  in  der  kurzen 
Zeit,  die  er  diesem  Theile  einer  Nebendisciplin  widmen  kann, 
sich  sowdt  einzuüben,  dass  er  eine  gewisse  technische  Fertig- 
keit in  der  Handhabung  des  Augenspiegels  erlangt  und  auch 
ausgesprochene  pathologische  Fälle  diagnosticiren  könne. 

Dies  ist  das  Ziel,  welches  ich  in  den  praktischen  ophthal- 
moskopischen Cursen  anstrebe  und  dieses  Ziel  schwebte  mir 
auch  bei  Niederschreibung  dieser  Vorträge  vor. 

Das  Augenspiegeln  kann  nicht  theoretisch  gelehrt  werden, 
hier  gilt  nur  der  directe  Anschauungsunterricht;  ich  verlange 
daher  stets  von  meinen  Hörern  und  bestehe  auch  darauf,  dass 
sie  das  Gesehene  zeichnen :  ich  habe  auch  aus  diesem  Grunde  eine 
relativ  grosse  Anzahl  von  Holzschnitten  in  den  Text  eingefügt. 


IV 


Vorwort. 


Es  ist  dies  freilich  nicht  das  Ideal ;  j^iite  Faibentafeln  würden 
bessere  Dienste  leisten,  aber  hier  war  das  pecuniäre  Interesse 
massgebend,  Chromolithographien  würden  eben  das  Werkchen  zu 
sehr  vertheuert  haben. 

Und  so  übergebe  ich  dieses  fast  in  Form  eines  „Vade- 
mecum"  abgefasste  Büchlein  dem  ärztlichen  Lehr]»ublicum  und 
erhoffe  für  dasselbe  eine  freundliche  Aufnahme. 

Wien  im  October  1888. 


Der  Verfasser. 
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Einleitung. 


M.  H. !  Wir  haben  uns  zusammengefunden  zu  dem  Zwecke, 
die  Technik  des  Augenspiegelns  kennen  zu  lernen,  es  an  einer 
grossen  Anzahl  von  Individuen  mit  normalen  Augen  einzuüben, 
um  erst  dann,  wenn  wir  eine  gewisse  technische  Fertigkeit  in 
der  Untersuchung  im  aufrechten  wie  im  umgekehrten  Bilde 
erlangt,  wenn  wir  das  Bild  des  normalen  Augenhintergrundes 
uns  gut  eingeprägt  haben ,  an  einer  Reihe  typischer  Fälle 
die  Erkrankungen  des  Fundus  oculi  zu  studiren.  Unser 
Curs  wird  also  ein  rein  praktischer  sein ,  wir  werden  die 
kurze  Spanne  Zeit  (25  Stunden),  die  uns  zu  Gebote  steht,  fast 
nur  zu  Uebungen  verwenden  und  der  Theorie  nur  sehr  wenig 
Raum  zuwenden  können.  Sie  haben  ja  Gelegenheit  genug,  dies 
dann  später  in  dem  classischen  Buche  von  Mauthner  und  iu 
grösseren  Handbüchern ,  wie  von  Graefe  und  Saeniisch  etc. 
nachzuholen. 

Bevor  wir  jedoch  an  unsere  Aufgabe  gehen,  ist  es 
unsere  Pflicht,  die  Geschichte  des  Augenspiegels  mit  einigen 
Worten  zu  berühren  und  unseren  Dankessold  jenem 
genialen  Manne  abzustatten,  durch  dessen  erfin- 
derischenGeist  wir  in  denStand  gesetzt  wurden, 
die  bis  dahin  räthsel haften  Tiefen  des  Auges  zu 
erforschen,  durch  dessen  epochemachende  Erfin- 
dung die  ocul is  tisch e  W iss e n  sch  a ft  aus  der  Reihe 
der  empirischen  Wissenschaften  herausgetreten 
und  zur  exacten  geworden,  durch  welche  kurz 
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g:esagt  die  Ophthalmologie  einen  damals  nicht 
geahnten  Aufschwung  genommen.  M.  H.  I  Sie  wis- 
sen Alle,  dass  ich  Professor  Heinrich  Helmholtz 
meine,  dessen  Name  unsterblich  mit  der  moder- 
nen 0 p Ii t h a  1  m 0 1 0 g i e  verknüpft  ist. 

Roma  non  una  die  condita  est.  Wie  grosse  politische 
Ereignisse  nicht  urplötzlich  auftauchen,  sondern  dem  denkenden 
Forsclier  als  logische  Consequenz  einer  Reihe  geschichtlicher 
Entwieklungen  sich  aufdrängen,  so  tritt  auch  in  der  Wissenschaft 
eine  noch  so  epochemachende  Erfindung  nicht  unvorbereitet 
auf.  Es  werden  in  verschiedenen  Zeiträumen  Thatsachen  ge- 
funden, die  unbeachtet  bleiben,  bis  ein  genialer  Mensch  sein 
Augenmerk  auf  sie  lenkt,  dieselben  ihrem  Werthe  nach  erkennt, 
sie  erweitert  und  zu  einem  Ganzen  zusammenfasst  und  vor 
den  erstaunten  Blicken  der  Menschheit  wieder  ein  Cohimbusci 
hinstellt. 

Auch  der  Erfindung  des  Augenspiegels  gingen  solche 
Ereignisse  voran,  es  waren  dies  die  Beobachtungen  über  das 
Augenleuchten  und  die  Untersuchungen,  warum  die  Pupille 
uns  schwarz  erscheine. 


Das  Augenleuchten. 


Bereits  in  den  ältesten  Zeiten  hatte  man  die  Beobachtung 
gemacht ,  dass  die  Augen  mancher  Thiere ,  insbesondere  der 
Katzen  und  Hunde,  leuchten,  und  hatte  für  dieses  Leuchten 
verschiedene  Erklärungsversuche  unternommen ;  man  nahm'  an, 
dass  das  Auge  spontan  leuchte  und  dachte  an  Phosphorescenz, 
besonderen  Einfluss  des  Nervensvstems.  Elektricität,  Ausstrahlen 
der  Seele  aus  dem  Auge  etc.  Das  Augenleuchten  fand  seinen 
Eingang  in  Märchen  und  Gespenstergeschichten  und  insbesondere 
waren  es  in  diesen  die  Katzen,  deren  Augen  in  vollkommen 
dunkeln  Räumen  gleich  glühenden  Kohlen  Lichtstrahlen  aus- 
senden sollten. 

Erst  unser  Jahrhundert  brachte  die  physikalische  Er- 
klärung für  das  Leuchten  der  Augen  von  gewissen  Thieren 
und  Menschen,  und  waren  es  vorzüglich  Cumming  und  Brücke 
(1846  und  1847),  welche  die  Bedingungen  für  das  Augen- 
leuchten feststellten.  Diese  sind:  1.  Das  Augenleuchten  ist 
eine  Reflexerscheinung ;  im  dunkeln  Zimmer  können  Augen 
nicht  zum  Leuchten  gebracht  werden.  Hiermit  entfielen  natürlich 
die  in  früheren  Jahrhunderten  gegebenen  abenteuerlichen  Er- 
klärungen. 2.  Wir  können  jedes  Auge  zum  Leuchten  bringen, 
wenn  wir  unser  Auge  hart  an  die  Lichtquelle  bringen  und  das 
beleuchtete  Auge  nicht  auf  den  Lichtpunkt  eingestellt  ist.  Eine 
Zeichnung  mag  dies  deutlicher  raachen. 

Ist  die  Lichtquelle,  Fig.  1,  in  a  und  wäre  das  Auge  auf 
dieselbe  accommodirt,  so  würden  die  Lichtstrahlen  in  der  Retina, 
ihrem  conjungirten  Brennpunkte  sich  vereinigen  und  nach  den- 
selben Gesetzen,  d.  h.  nach  a  zurück,  reflectirt  werden.  In  unser 
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Auge  gelangen  dann  keine  Strahlen,  denn  wenn  wir  nns  mit 
dem  Kopfe  in  den  Weg  der  Lichtstrahlen  begeben,  so  ver- 
decken wir  mit  demselben  die  Lichtquelle  und  das  beobachtete 
Auge  erhält  kein  Licht.  Anders  verhält  es  sich,  wenn  das 
Auge  nicht  auf  die  Lichtquelle  eingestellt  ist;  die  Strahlen 
vereinigen  sich  dann  nicht  auf  der  Retina,  sondern  bilden 
Zerstreuungskreise  und  die  von  der  Retina  retlectirten  Strahlen 
werden  je  nach  dem  Baue  des  Auges ,  d.  h.  emmetropisch, 
myopisch  oder  hypermetropisch  parallel,  convergent  oder  diver- 
gent das  Auge  verlassen.  Dann  können  wir  uns,  wie  die  Zeich- 
nung es  veranschaulicht,  in  den  Weg  der  Strahlen  stellen, 
ohne  die  Lichtquelle  zu  verdecken  und  dann  sehen  wir  auch 


Fig.  1. 


die  Pupille  des  Auges  aufleuchten,  und  zwar,  wie  man  wieder 
aus  der  Fig.  1  ersehen  kann,  das  hypermetropische  Auge 
ceteris  paribus  intensiver  als  das  myopische  und  dieses  Avieder 
stärker  als  das  emmetropische. 

Es  sind  noch  andere  Momente,  als  Weite  der  Pupille, 
Jugend  des  Individuums,  Beschaffenheit  des  Retinalepithels  etc., 
welche  auf  die  Intensität  von  Einfluss  sind,  doch  wollen  wir 
diese  unberücksichtigt  lassen  und  gleich  die  zweite  Frage, 
warum  uns  die  Pupille  fast  immer  schwarz  erscheint,  beantworten. 

Man  nahm  früher  an,  dass  die  Pupille  schwarz  erscheine, 
Aveil  die  Retina  als  ganz  durchsichtige  Membran  das  Licht 
durchlasse  und  dieses  von  der  Chorioidea,  respective  dem 
Pigmentepithel,  absorbirt  werde,  und  führte  als  beweisend  für 
diese  Ansicht  das  Leuchten  der  Pupille  pigmentloser  Individuen 
(Albinos)  an.  Dieser  Beweis  ist  nicht  stichhältig,  denn  verdeckt 
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man  das  Auge  eines  albinotischen  Individuums,  z.  B.  mit  einem 
schwarzen  Ringe,  so,  dass  nur  die  Pupille  frei  bleibt,  so 
erscheint  dieselbe  schwarz  wie  an  einem  normal  gefärbten 
Auge.  Helmholtz  hat  uns  aber  gezeigt,  wie  schon  früher  beim 
Augenleuchten  erklärt  wurde,  dass  die  Schwärze  der  Pupille 
auf  rein  optischen  Verhältnissen  beruhe.  Beobachten  wir  näm- 
lich ein  Auge,  und  ist  dieses  auf  unsere  Pupille  eingestellt, 
so  wird  sich  das  dunkle  Bild  des  Sehloches  auf  der  Retina 
abbilden,  von  ihr  in  unser  Auge  reflectirt  werden  und  also  als 
dunkle  Scheibe  gesehen  werden.  Lassen  wir  jedoch  eine  Licht- 
quelle auf  die  Pupille  einwirken  und  wollen  wir  die  aus  dem 
Auge  austretenden  Strahlen  sehen,  indem  wir  unser  Auge 
in  die  Richtung  derselben  bringen,  so  schneiden  wnr  das 
einfallende  Licht  durch  unseren  Kopf  vom  Auge  ab  und  die 
Pupille  erscheint  also  wieder  schwarz.  Es  muss  uns  aber 
gelingen,  die  Pupille  intensiv  leuchtend  zu  sehen,  wenn  wir 
unser  Auge  in  den  Weg  der  Lichtstrahlen  stellen,  ohne  die 
Lichtcjuelle  zu  verdecken,  das  geschieht  nur  dann,  wenn  wir 
eben  unser  Auge  selbst  zur  Lichtquelle  machen.  Dies  war  der 
Weg,  den  Helmholtz  betrat,  um  jedes  Auge  zum  Leuchten  zu 
bringen  und  von  hier  war  es  nur  ein  Schritt  weiter,  den  Augen- 
hintergrund zur  Anschauung  zu  bringen. 

Die  Erfindung  des  Augenspiegels  verdanken  wir  daher 
dem  Studium  der  Frage  des  Augenleuchtens  und  der  Beant- 
wortung der  Frage  über  die  Schwärze  der  Pupille,  die  sich 
eben  in  dem  Satze  ausspricht,  dass  alle  Lichtstrahlen,  die  in 
ein  Auge  einfallen,  aus  demselben  auf  demselben  Wege  zur 
Lichtquelle  zurückkehren. 

Der  Augenspiegel. 

Das  Helmholtz'^ohe  Princip  ist,  wie  Fig.  2  zeigt,  folgendes: 
Von  einer  Lichtquelle  x  gehe  ein  Strahlenbündel  auf 
die  Glasplatte  SS,  ein  Theil  des  Lichtes  geht  verloren,  der 
grössere  wird  in  das  Auge  B  reflectirt.  Wir  nehmen  an,  dass 
beide  Augen,  das  beobachtende  und  das  beobachtete,  emme- 
tropisch und  accommodationslos  seien;  die  Strahlen  nun,  die 
divergent  auffallen,  gelangen  theoretisch  erst  hinter  der  Retina 


g  Der  Augenspiegel. 

zur  Vereinigung,  auf  dieser  selbst  entsteht  ein  Zerstreuungs- 
kreis. Die  Retina  reflectirt  die  auf  sie  fallenden  Strahlen,  und 
da  das  Auge  emnietropisch  und  aecommodationslos  ist,  so  verlassen 
sie  (cdvi.c'd'J  das  Auge  5  parallel,  fallen  auf  die  Glasplatte  SS; 
ein  Theil  wird  zur  Lichtquelle  zurückrefleetirt :  der  andere 
Theil  geht  ungebrochen  durch  und  gelangt  in"s  Auge  Ä,  wo 
er,  da  auch  dieses  Auge  emmetropisch  und  aecommodationslos 
ist,  in  der  Retina  seinen  Focus  hat.  Das  Auge  A  sieht  daher 
das  Auge  B  leuchten  und  erkennt  die  Einzelnheiten  des  Augen- 
hintergrundes,  und  zwar,  da  Cornea  und  Linse  als  Lupe  wirken, 

Fig.  2. 

X 
\ 


vergrössert.  Das  Bild.  Avelches  wir  von  der  Papille  und  der 
Retina  bekommen,  ist  zugleich  ein  aufrechtes  und  virtuelles; 
wir  nennen  daher  diese  Methode  der  Spiegeluntersuchung  die 
Untersuchung  im  aufrechten  Bilde. 

Wir  erkennen  daraus .  dass  es  unter  normalen  Verhält- 
nissen, um  den  Augenhintergruud  zu  sehen,  nur  einer  spiegeln- 
den und  gleichzeitig  für  Licht  auch  durchgängigen  Platte  bedarf. 
Wir  sind  also  im  Nothfalle  auch  im  Stande,  mit  einem  einfachen 
Glasscherben,  mit  einem  Brillenglase  etc.,  zu  untersuchen  und 
der  Geübte  wird  auch  mit  diesen  primitiven  Instrumenten  zum 
Ziele  gelangen. 
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Helmholtz  benutzte  bei  seinem  Spiegel  statt  des  ein- 
facbcD  Plang-lases  mehrere  übereinander  liegende  Gläser, 
welche  in  einem  Metallrahmen  eingespannt  und  durch  eine 
geeignete  Vorrichtung  unter  einem  Winkel  von  56"  gegen  die 
optische  Axe  des  Instrumentes  geneigt  waren. 

Seitdem  sind  ungemein  viele  Augenspiegel  construirt  worden, 
die  aber  alle  auf  demselben  Principe  beruhen  müssen,  uamlicli  das 
Auge  zur  Leuchtquelle  zu  machen,  nur  verwendet  nian  nach  Coccius 
statt  der  planparallelen  Glasplatten  belegte  Platten  oder  Metall- 
spiegel (letztere  Avohl  kaum  mehr),  die  im  Centrum  durchl)ohrt 
sind  und  die  lichtstarker  sind.  Es  sind  fast  jedem  Ophthal- 
moskope zwei  Spiegel  beigegeben,  ein  planfoliirter  und  ein  con- 
caver ;  der  Planspiegel  ist  für  die  Untersuchung  im  aufrechten 
Pilde  bestimmt.  Von  den  gegenwärtig  existirenden  und  bei  uns 
verfertigten  Augenspiegeln  empfehle  ich  zumeist  einen,  der  in  der 
Art  der  kleinen  Si)icgel  von  Stelhvag ,  Jäger  und  LiebreicJi^ 
aus  einem  durchbohrten  Concavspiegel  auf  einfachem  Holzgriff 
besteht  und  an  dem  eine  kleine  Scheibe  mit  sechs  Gläsern 
angebracht  ist ;  der  moditicirte  Liebreich,  wie  er  vom  Optiker 
genannt  wird,  der  Billigkeit  wegen  oder  den  Landolt ,  der  in 
einigen  Kleinigkeiten  von  mir  modificirt  wurde  und  der  zwei 
gläsertragende  Scheiben  besitzt,  die  mit-  und  übereinander  be- 
wegt werden  können  und  durch  Combination  eine  grosse  An- 
zahl (21)  Linsen  zu  benützen  gestatten. 

Der  erstere  ist  im  Allgemeinen  für  den  praktischen  Arzt 
vollkommen  genügend:  man  ist  mit  demselben  im  Stande,  den 
Augenhintergrund  zu  sehen,  wahrzunehmen,  ob  Anomalien  vor- 
handen und  welcher  Art  sie  sind  und  auch  ungefähr  die 
Refraction  zu  bestimmen :  der  zweite,  der  Spiegel  von  Landolt^ 
gehört  zu  jenen,  welche  wir  Refractionsophthalmoskoiie  nennen, 
die  eben  so  eingerichtet  sind,  dass  die  Gläser  rasch  gewechselt 
werden  können  und  dass  eine  genügende  Anzahl  vorhanden 
ist,  um  den  Prcchzustand  genau  zu  bestimmen.  Es  wären  noch 
der  moditicirte  Augenspiegel  von  Jäger,  die  Refractionsoi)hthal- 
moskope  von  Knapp,  Loring,  Morton  etc.  zu  erwähnen,  welche 
letztere  aber  immerhin  eine  bedeutendere  Geldausgabe  verur- 
sachen. 
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Untersuchung  im  aufrechten  Bilde. 

In  einem  gut  verdunkelten  Zimmer  stellt  man  eine  Lampe 
(Rundbrenner)  auf  einen  Tisch,  setzt  sich  dem  Patienten  gegen- 
über, so  dass  man  in  ungefähr  gleicher  Höhe  mit  ihm  ist, 
bringt  seine  Beine  zwischen  die  seinen,  so  dass  man  sich 
genügend  annähern  kann  (wenn  Frauen  ophthalmoskopiren, 
so  schlagen  sie  die  Beine  nach  der  entgegengesetzten  Richtung), 
schiebt  die  Lampe  etwas  seitlich  und  hinter  den  Kranken 
und  bringt  die  Flamme,  wenn  die  Lampe  verschiebbar  ist, 
in  gleich  e  Höhe  mit  dem  Auge.  Das  zu  untersuchende  Auge  soll 
kein  directes  Licht  empfangen,  überhaupt  das  Gesicht  im  Schatten 
sein.  Die  Lichtquelle  kann  eine  beliebige  sein  :  Oel,  Petroleum, 
Gas,  wenn  es  nicht  anders  sein  kann  auch  eine  einfache  Wachs- 
kerze. Die  ersten  Abbildungen,  speciell  die  im  yrt>«f/-'schen  Atlas, 
sind  bei  Moderateur-Lampenlicht  aufgenommen  worden,  man 
findet  aber  einfache  Oellampen  wohl  jetzt  in  den  wenigsten 
Häusern. 

Was  die  Qualität  des  Lichtes  betrifft,  so  glaube  ich.  ist 
es  ganz  gleichgiltig,  ob  wir  bei  Petroleum,  Gas  oder  Oellicht 
untersuchen,  wenn  wir  uns  eben  nur  an  eine  Lichtart  gewöhnt 
haben ,  so  werden  wir  bei  ständigem  Gebrauche  derselben 
schon  lernen,  auch  feinere  Nuancirungen  herauszufinden.  Was 
jedoch  die  strahlende  Wärme  anlangt,  so  ist  freilich  die 
Moderateurlarape  vorzuziehen,  sie  belästigt  den  Kranken  w^eit 
weniger  als  Petroleum-  oder  Gaslampen.  Dieselben  Gründe  aber, 
welche  die  Oellampen  aus  dem  allgemeinen  Gebrauch  verdrängt 
haben,  waren  auch  für  deren  Nichtbenutzung  beim  Augenspiegel 
massgebend  und  schützen  wir  empfindliche  Kranke  gegen  die 
ausstrahlende  Hitze  durch  einen  dazwischen  geschobenen  Schirm. 

Bevor  wir  untersuchen,  thun  wir  gut  daran,  die  Pupille 
zu  erweitern.  *)  Ich  benütze  hierzu  nur  eine  zwei-  bis  fünf- 
procentige  Cocainlösung,  welche  in  den  meisten  Fällen  eine 
genügende  Erweiterung  hervorruft,  den  Kranken  fast  gar  nicht 
oder  nur  sehr  kurze  Zeit  belästigt  und  ihn  gegen  das  ein- 
fallende Licht  weniger  em})findlich  macht.  Man  kann  auch 
Homatropin  anwenden,  dessen  Wirkung  auf  die  Accommodation 

*)  Selbstredend  nur  im  Beginne  des  Curses. 
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von  geringer  Dauer  ist  und  das  speciell  bei  alten  Leuten  die 
Pupille  energischer  als  Cocain  erweitert. 

Wir  untersuchen  das  rechte  Auge,  die  Lampe  wird  rechts 
vom  Patienten  gestellt,  er  geheissen,  den  Körper  ein  klein  wenig 
vorzuneigen  und  nach  links,  also  an  unserem  rechten  Ohre 
vorüber  in  die  Ferne  zu  schauen.  Wir  nehmen  den  Spiegel  in 
die  rechte  Hand,  halten  ihn  vor  dem  Auge  so,  dass  wir  durch 
die  centrale  Oeffnung  hindurchsehen  und  dass  er  am  oberen 
Orbital rand  und  inneren  oberen  Nasenantheil  seine  Stütze  hat, 
geben  ihm,  wenn  er  nicht  schon  unter  einem  Winkel  gestellt 
ist,  eine  leichte  Neigung  gegen  die  Flamme,  um  diese  aufzu- 
fangen und  gegen  die  Pupille  hinzuM^erfen.  Die  Beleuchtung 
der  Pupille  gelingt  anfangs  nicht  immer  leicht,  insbesondere 
wenn  man  sich  dem  Auge  sehr  angenähert  befindet,  man  suche 
daher  bei  offen  gehaltenem  linken  Auge  das  Lichtbild  auf  die 
Pupille  zu  dirigiren,  während  man  sich  in  einer  ungefähren 
Entfernung  von  25 Cm.  vom  Kranken  befindet,  um  sich  dann 
allmälig  dem  Auge,  ohne  das  Lichtbild  auszulassen,  zu  nähern. 
Der  Anfänger  schliesse  hernach,  wenn  er  nicht  durch  vorher- 
gehende Uebungen,  wie  beim  Mikroskopiren,  von  demselben 
abstrahiren  gelernt  hat.  das  linke  Auge  und  wird  nun  mit  dem 
rechten  Auge  die  Pupille  in  schönem  röthlichen  Lichte  leuchten 
sehen. 

Das  Lichtauflfangen  rnuss  in  der  ersten  Stunde  als 
üebung  betrieben  werden.  Man  entfernt  sich  immer  wieder  vom 
Auge ,  um  sich  dann  immer  rascher  und  rascher  zu  nähern, 
ohne  des  Spiegelbildes  verlustig  zu  werden  und  schliesslich 
gelingt  einem  das  immer;  es  ist  dann  aucii  nicht  noth wendig, 
zuerst  in  grosserer  Entfernnng  das  Licht  aufzufangen,  sondern 
man  kann  sofort  in  einer  Distanz  von  10  Cm.  und  noch  näher 
das  Auge  beleuchten. 

Hat  der  Untersucher  ein  emmetropisches  Auge  vor  sich 
und  ist  dieses  accomniodationslos ,  d.  h.  starrt  der  Kranke 
in  die  Ferne,  so  wird  er  nun  Details  des  Augengrundes 
sehen,  er  wird  in  der  röthlich  leuchtenden  Scheibe  bandartige 
Zeichnungen  in  mehr  oder  weniger  gesättigtem  Roth  finden, 
die  er  bald  als  Gefässe  erkennen  wird ;  vermag  er  dieses  Bild 
festzuhalten  und  nur  durch  eine  leichte  Kopfbewegung  den 
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Gefässen  zu  folgen,  und  zwar  von  den  Tlieilungsstellen  g-egen 
den  Stamm  hin,  so  kömmt  er  auf  eine  stärker  Liebt  reflectirende, 
mehr  >veisslich  leuchtende  Scheibe,  in  welcher  alle  Gefässc 
zusammenlaufen,  auf  die  Pai)illa  optica. 

Dem  Anfänger  ist  es  jedoch  nicht  leielit  möglich ,  das 
Bild  festzuhalten  ,  es  entschlüpft  ihm  sofort  und  er  hat  nun 
Schwierigkeiten  es  aufzufinden ,  aber  immerhin  ist  es  eine 
Aufmunterung  für  ihn,  den  Sehnerveneintritt  schon  gesehen 
zu  haben  und  er  wird  mit  erneuerter  Geduld  und  gestei- 
gerter Lust  die  Untersifchung  wieder  beginnen.  Es  gehört  auch 
in  der  That  bei  Manchen  eine  tüchtige  Portion  Geduld  dazu, 
um  die  ersten  Schwierigkeiten  zu  überwinden.  Der  Anfänger 
macht  nämlich  zu  grosse  und  plötzliche  Bewegungen,  er  verliert 
dadurch  den  Reflex  und  muss  ihn  erst  wieder  suchen,  er  macht 
Bewegungen  mit  dem  Spiegel,  diese  sind  nicht  gestattet,  Spiegel 
und  Auge  müssen  gleichsam  eines  sein:  das  nicht  zu  unter- 
suchende Auge  dient  zur  Controle ,  ob  die  Spiegelhaltung  die 
richtige,  d.  h.  ob  der  Lichtreflex  auf  dem  zu  untersuchenden 
Auge  gesehen  wird.  Der  üntersuchcr  hat  im  Beginne  so  viel 
auf  sich  selbst  zu  achten ,  dass  er  die  Controle  des  Kranken 
nicht  ausüben  kann,  der  eben  nicht  in  die  angegebene  Richtung 
sieht,  sondern  durch's  Licht  angezogen  den  Spiegel  fixirt, 
wobei  dessen  Pupille  sich  contrahirt,  die  Liclitscheibe  eine  bedeu- 
tend kleinere  Avird  und  der  Schnerveneintritt  aus  dem  Gesichts- 
kreis verschwindet,  oder  dass  das  Untersuchungsobject  Bewe- 
gungen mit  dem  Auge  ausführt,  denen  der  Beobachter  nicht 
leicht  folgen  kann  oder  schliesslich  statt  der  Augenwendung 
nach  links  eine  Ko])fwendung  dahin  ausführt  und  dadurch  die 
Projection  der  Lichtstrahlen  auf  die  Pupille  verhindert,  weil 
bei  einer  gewissen  Annäherung  mit  dem  Spiegel  schon  der 
Hinterkopf  zwischen  Lichtquelle  und  Spiegel  sich  befindet.  Es 
ist  daher  sehr  nothwendig,  von  Zeit  zu  Zeit,  natürlich  nur 
dann,  wenn  wir  das  Bild  verloren  haben,  die  Stellung  des 
Kranken,  die  Blickrichtung  etc.  zu  controliren  und  zu  corrigiren. 
Ferner  wirkt  der  Cornealrcflex  sehr  störend  bei  der  Unter- 
suchung, doch  lernt  man  sehr  bald  von  demselben  zu  abstra- 
hiren,  sowie  auch  vermeiden,  dass  man  das  Bild  der  Licht- 
quelle im  Augenhintergrunde  abi^cbildet  sieht  oder  nur  einen 
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kleinen  länglichen  Streifen  beleuchtet,  wenn  man  den  Kranken 
abhält,  anf  das  Spiegelbild  zu  accommodiren  und  ihn  immer  und 
immer  wieder  auifordert,  seitlich  an  unserem  Ohre  vorbei  in 
die  Ferne  zu  sehen,  ohne  etwas  Besonders  zu  fixiren. 

Nach  Verlauf  von  wenigen  Tagen  sind  wir  Uber  alle  diese 
Klippen  hinweg  und  es  gelingt  uns  sofort,  wenn  wir  nicht  accom- 
modiren, die  Papille  zu  finden  und  sie  scharf  und  deutlich 
zu  sehen.  Wir  suchen  nämlich  in  der  Entfernung  von  25  Cm, 
zuerst  den  hellsten  Reflex  auf  und  sehen  bei  Annäherang  so- 
gleich den  Sehnerveneintritt  oder,  wie  schon  früher  angegeben, 
wir  folgen  einem  Gefässe  von  der  Theilungsstelle  dem  Stamm 
entlang  zur  Opticusausbreitung,  dem  Conflux  aller  Gefässe. 

Wir  sehen  die  Papille  und  die  Gefässe,  aber  wir  sehen  sie 
nicht  scharf,  wir  erkennen  keine  Einzelnheiten,  es  fehlt  mit  einem 
Worte  die  Deutlichkeit ;  dies  rührt  davon  her ,  dass  wir  als 
Anfänger  accommodiren,  es  fällt  uns  schwer  in's  Auge  hinein- 
zusehen und  dabei  das  Bild  in  unendliche  Entfernung  zu  ent- 
werfen. Legen  wir  nun  ein  Concavglas  vor  die  Oeffnung,  zu- 
meist genügt  2  D,  manchmal  ist  jedoch  3D,  auch  4D  von 
Nöthen ,  so  scheint  der  Schleier  von  dem  Bilde  weggezogen, 
Alles  ist  nun  klar  und  scharf  zu  erkennen. 

Der  normale  Augenhintergrund. 

Wir  suchen  vor  Allem  das  Bild  der  Papille  zu  erhalten, 
denn  diese  ist  ein  ganz  ausgezeichneter  Punkt  des  Augen- 
hintergrundes  vermöge  ihres  Aussehens  sowohl,  als  auch,  Aveil 
sie  uns  zur  Orientirung  dient.  Erblicken  wir  dieselbe  endlicli 
nach  vielen  Miilien,  so  erscheint  sie  uns  —  der  Vergleich  ist  von 
Desmarres —  wie  der  Mond  am  Himmel  in  einer  schönen  Sommer- 
nacht. Wir  sehen  eine  kreisrunde  oder  dieser  annähernd  hell- 
leuchtende Scheibe,  in  gclblichrother  oder  rosarother  Farbe,  die 
von  der  Umgebung  der  Retina  sich  scharf  abgrenzt,  und  auf 
welcher  wir  zahlreiche  Gefässe  verlaufen  sehen,  die  deutlich 
als  Venen  und  Arterien  unterschieden  werden  können.  Die 
Papille  ist  der  Anstrittsort  für  die  Gefässe;  ungetahr  in  der 
Mitte  derselben,  ein  wenig  medianwärts,  sieht  man  die  Stämme 
der  Arterien  und  Venen  aus  einer  meist  trichterförmig  sich 
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einsenkenden,  heller  j,'efärbten  Stelle  des  Sehnerven  emportauchen 
und  an  der  Oberfläche  sich  theilen.  Die  Gefässe  sind  sowohl  in 
ihrem  Verlaufe  als  in  ihrer  Theilungsweise  so  charakteristisch 
(siehe  Fig.  3),  dass  sie  dem  Anfäuger  oft  als  Ariadnefaden  dienen. 
Zumeist  geht  nach  oben  und  unten  je  ein  Arterien-  und  Venen- 
ast, Artcria  et  vena  papillaris  superior  et  inferior,   die  am 

Fig.  3. 


vts 
vns 
ats 
an* 


vts  =  Vena  temporalis  superior. 
vns  =  Vena  nasalis  superior. 
ats  —  Arteria  temporalia  superior. 
ans  =  Arteria  nasalis  superior. 
am  =  Arteria  macularis. 
vm  =  Vena  macularis. 


ani  =  Arteria  nasalis  inferior. 
ame  —  Arteria  mediana  inferior. 
vme  —  Vena  temporalis  inferior. 

ati  =  Arteria  temporalis  infeiior. 

vti  =  Vena  temporalis  inferior. 

vni  =  Vena  nasalis  inferior. 


Rande  der  Papille  oder  bereits  vor  derselben  sich  in  zwei  Aeste 
theilen.  Häufig  hat  die  Theilung  bereits  im  Axencanale  des 
Sehnerven  stattgefunden  und  wir  sehen  direct  aus  dem  Porus 
opticus  je  zwei  Arterien  und  Venen  nach  auf-  und  abwärts 
streben.  Es  sind  jedoch  sehr  zahlreiche  Variationen  vorhanden 
und  es  sieht  hierin  kein  Auge  dem  anderen  gleich.  Für  gewöhn- 
lich theilen  sich  die  beiden  Aeste  A.  et  V.  s.  et  i.  am  Rande 
der  Papille  dichotomisch,  und  zwar  in  Aeste,  welche  die  Schläfen, 
sowie  die  Nasenseite   versorgen,  A,  u.  V.  temporalis  superior 
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et  inferior ;  A.  u,  V.  nasalis  superior  et  inferior.  Ferner  gehen 
gleich  im  Centrum  kleine  Aestchen  nach  aussen,  so  wie  nach 
innen  ab,  A.  u.  V.  macularis ;  A.  u.  V.  mediana ;  diese  verästeln 
sich  wieder  dichotomisch  in  Arterien  und  Veneu  4.  u.  5.  Ordnung 
u.  s.  w.,  die  aber  bald  dem  beobachtenden  Auge  entschwinden. 

Die  Papille  hat  zumeist  eine  scharfe  Begrenzung,  die, 
wenn  sie  schön  ausgesprochen  ist,  von  zwei  kreisförmigen 
Bändern  gebildet  wird ;  wir  bezeichnen  sie  mit  dem  Namen 
Bindegewebs-  oder  Scleralring  und  Chorioideal-  oder  Pigment - 
ring  (siehe  Fig.  4).  Der  Scleralring  a  ist  der  helle  Rand  der 


Fig.  4. 


Die  Eintrittsstelle  des  Sehnerven  sammt  dem  sie  nächst  umgebenden 

Bezirke  eines  normalen  Augengrundes  (nach  £ä.  Jaeger). 
A  Sehnervenscheibe  (Papille),  «  Bindegewebsring,  h  Chorioidealring, 
c  Arterien,  d  Venen,  g  Theilungsstelle  des  Centralarterienstammes, 
Ä  Theilungsstelle  des  Centralvenenstammes,  L  Lamina  cribrosa,  t  tem- 
porale (äussere)  Seite,  «  nasale  (innere)  Seite. 

Papille;  es  ist  dies  zumeist  ein  dünner,  hellgelblicher  oder  auch 
mehr  bläulich-weisser  Streifen,  der  eine  messbare  Breite  besitzt 
und  eben  durch  seine  hellere  Färbung  von  der  Sehnervensub- 
stanz stark  absticht. 

Nach  aussen  vom  Bindegewebsring,  sich  ihm  dicht  an- 
schliessend, ist  der  Pigmentring  h,  eine  mehr  oder  weniger  breite 
Pigmentanhäufung  in  Kreisform,  Uber  deren  Aussehen  und 
Ursprung  wir  noch  später  sprechen  werden. 
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Die  Arterien  und  Venen  sind  deutlich  von  einander  zu 
unterscheiden,  insbesondere  in  ihren  grösseren  Aesten,  und  zwar 
durch  ihre  Grösse,  durch  ihre  Farbe,  durch  den  Reflex  und 
durch  ihren  Verlauf.  Die  Venen  sind  dicker  und  stärker  als 
die  Arterien,  und  zwar  verhält  sich  ,  wenn  man  das  Grössen- 
verhältniss  in  Zahlen  ausdrücken  will,  der  Querdurchschnitt  der 
Arterien  zu  dem  der  Venen,  wie  2  zu  3.  Die  Venen  sind 
dunkelroth,  die  Arterien  wie  natürlich  hellroth;  sehr  deutlich 
ist  der  Unterschied  nur  bei  den  g-rösseren  Aesten ,  bei  den 
Aesten  vierter  und  fünfter  Ordnung  ist  der  Unterscliied  in  der 
Färbung  kaum  bemerkbar  und  muss  man  solche  Gefässe  zurück 
gegen  den  Stamm  verfolgen ,  um  sie  als  Venen  oder  Arterien 
unterscheiden  zu  können.  Die  Gefässe  erscheinen  auf  der  Papille 
und  Retina  niclit  als  einfache  Bänder,  sondern  sie  sind  doppelt 
contourirt;  wir  sehen  zwei  rothe  Linien,  welche  einen  mehr  oder 
minder  breiten,  weissen  Streifen  zwischen  sich  haben.  Dieser 
weisse  Streifen  entspricht  nach  Jäger  dem  Lichtreflexe  von 
der  Blutsäule,  er  ist  an  den  Arterien  heller  und  breiter  als  an 
den  Venen.  Ich  niuss  jedoch  nocli  hinzufügen,  wovon  Sie 
übrigens  an  allen  Augen,  die  Sie  untersuchen  werden,  sich  zu 
Uberzeugen  Gelegenheit  haben,  dass  der  Lichtreflex  an  den 
Venen  in  der  Papille  fast  immer  fehlt  und  erst  ausserhalb 
derselben  auf  der  Retina  sichtbar  wird,  oder  wenn  er ,  was 
eben  seltener  vorkommt,  vorhanden,  sehr  schmal  und  nur  auf 
den  Stücken,  welche  schon  am  Rande  der  Papille  oder  nahe 
demselben  liegen,  sichtbar  ist. 

Was  den  Verlauf  betrifft,  so  sind  die  Arterien  mehr 
gestreckt,  die  Venen  leicht  geschlängelt.  Wenn  Sie  die  Gefässe 
!-o  weit  als  möglich  in  die  Retina  liinausverfolgen,  so  werden 
Sie  überall  nur  eine  Zweitheilung  der  Gefässe  sehen  und  keine 
Anastomose  finden;  jede  Arterie  ist  eine  Endarterie. 

Nachdem  wir  uns  vorläufig  ein  wenig  im  Augenhinter- 
grunde  orientirt  und  die  Fähigkeit  angeeignet  haben,  bei  mittel- 
weiter Pupille  den  Sehnerveneintritt  sofort  zu  finden,  so  wollen 
wir  uns  das  Spiegelbild  auch  anatomisch  illustriren,  wir  werden 
erst  dann  das  richtige  Verständniss  für  das  Gesehene  haben. 
Fig.  5.  welche  Schwalbe's  „Anatomie  der  Sinnesorgane"  ent- 
nommen ist,  zeigt  uns  einen  mikroskopischen  Durchschnitt  der 
Eintrittsstelle  des  Sehnerven. 
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Der  Sehnerv  wird  in  der  Orbita  von  Fortsetzungen  der 
Meningen  eingehüllt,  welche  um  den  Opticus  herum  einen  Canal 
bilden.  Die  äussere  Scheide  (5)  ist  fibröser  Natur  und  eine  Fort- 
setzung der  Dura  mater,  dem  Sehnerven  anliegend,  ist  die  Pia  (7) 
und  zwischen  beiden,  den  durch  die  äussere  und  innere  Scheide 
gebildeten  Spaltraum  in  zwei  Räume  trennend,  ist  die  Arach- 
noidealscheide  (6'),  welche  übrigens  mit  der  äusseren  Scheide  in 


Fig.  5. 

4 


Durchschnitt  durch  die  Eintrittssteile  des  Sehnerven  (nach  Sckwalde). 
1  Sclera ;  2  Chorioidea ;  •?  Schichten  der  Retina;  4  Ausbreitung  der 
Opticusfasprn;  5  Duraischeide  des  Sehnerven  ;  e  Arachnoidealscheide; 
7  Piai«cheide;  S  Opticuebundel ;  .*>  centraler  Bindegewebsstrang  mit  A. 
u.  V.  centralis;  lO  Porus  opticus;  //  Lamina  cribiosa. 

inniger  Verbindung  steht.  Der  intervaginale  Raum  des  Seh- 
nerven steht  mit  dem  Subarachnoidealraume  des  Gehirnes  in 
Comniunication.  Die  Duralscheide  geht  beim  Eintritt  des  Opticus 
in  den  Bulbus  in's  Scleralgewebe  über ,  hier  endigt  auch  der 
Scheidenraum  blind  in  der  Sclera,  weil  auch  die  Pia  ihre 
Fasern  in  die  Sclera  übertreten  lässt. 

Die  Scheiden  umgeben  den  Sehnervenstamm,  der  aus 
markhaltigen  Nervenfasern   besteht,   die    durch   die  binde- 
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gewebigen  Balken,  welche  von  der  Piaischeide  in  den  Seh- 
nerven abgegeben  werden,  in  eine  sehr  grosse  Anzahl  von 
Bündeln  (8)  zerklüftet  werden.  Die  Nervenfasern  verlieren,  bevor 
sie  in  die  Lamina  cribrosa  {11)  eintreten,  ihr  Mark  und  bestehen 
dann  nur  aus  Axencylindern. 

Die  Lamina  cribrosa  (11),  respective  ihr  Gebiet,  ist  schon 
daran  erkennbar,  dass  der  Querdurchmesser  der  Sehnervenmasse 
hier  fast  um  die  Hälfte  kleiner  wird.  Sie  entsteht  dadurch, 
dass  die  Sclera  und  zum  sehr  geringen  Theil  die  Chorioidea, 
Bündel,  welche  in  mehreren  Etagen  übereinander  liegen,  in  den 
Sehnerven  einstrahlen  lässt ,  durch  deren  Lücken  die  Sehnerven- 
fasern hindurch  treten,  welche  dann  jenseits  der  Lamina  cribrosa 
raarklos  werden.  Hier  bildet  die  Sclera  und  Chorioidea  gleichsam 
einen  Ring,  durch  welchen  der  Sehnerv  eingeschnürt  ist,  dessen 
Fasern  dann  im  Niveau  der  Netzhaut  angekommen,  von  hier 
nach  allen  Seiten  radiär  ausstrahlen.  In  Folge  dessen  bildet 
sich  im  Centrum  eine  grubenartige  Vertiefung  (10),  die  ver- 
schieden gross  sein  kann  und  die  sich  im  Spiegelbild  auch 
deutlich  durch  die  hellere  Färbung  kundgibt.  Die  Nerven- 
fasern liegen  am  inneren  Rand  der  Papille  in  einer  dichteren 
Schichte,  so  dass  zeitweilig  das  Niveau  der  Papille  hier  erhöht 
erscheint. 

In  einer  Entfernung  von  15—20  Mm.  vom  Bulbus  treten 
die  Centralgefässe  schräg  an  den  Sehnerven,  durchbohren  den- 
selben und  verlaufen  dann  im  Axencanal,  von  einem  Binde- 
gewebsstrange  (centralen),  der  einer  Einstülpung  der  Pia  ent- 
spricht (5),  umsponnen.  An  der  Oberfläche  der  Papille  tauchen  die 
Centralgefässe  auf  und  theilen  sich  hier  oder  die  Theüung  hat 
bereits  früher  noch  innerhalb  des  Opticus  stattgefunden.  Zu- 
meist erfolgt  die  Theilung  der  Vene  früher  als  die  der  Arterie 
und  sind  erstere  oft  von  den  Arterien  gedeckt,  d.  h.  die 
Arterien  befinden  sich  dann  in  einer  höheren  Lage, 

Gehen  wür  nach  dieser  anatomischen  Excursion  wieder 
zum  ophthalmoskopischen  Bilde  zurück ,  so  wird  uns  die  Bil- 
dung des  Scleral-  und  Pigmentringes  klar.  Ich  habe  zu  diesem 
Zwecke  in  der  folgenden  Figur  G  nach  Schmidt- Rimpler  das 
Papillenbild  und  den  Sehnervendurchschnitt  vereinigt  und  zu 
einander  in  Beziehung  gebracht. 
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Die  Retina  ist  durclisiclitig,  wir  können  also,  wenn  die 
Chorioidea  den  Sehnerven  nicht  eng-  nnifasst,  auf  die  Sclera  sehen, 
die  eben  sehr  stark  Licht  reflectirt.  Der  Sehnerv  wird  also  nach 
dem  Spiegelbild  von  einem  liellen  Ringe,  dem  von  der  Sclera 
reflectirten  Lichte,  umrandet.  Ferner  ist  die  Chorioidea  am  Rande 
stärker  pigmentirt,  gleichsam  mit  einer  stärkeren  Pigmentanhäii- 
fung  eingesäumt,  diesen  Saum  sehen  wir  schwarz  und  nennen  ihn 


Fig.  (i. 


Chorioidealring.  Bindegewebsring  a  und  Chorioidealring  /j  stehen 
nun  in  einem  gewissen  Verhältnisse  zu  einander.  Ist  der  Pigment- 
saum schmal  oder  schliesst  sich  die  Aderhaut  weniger  enge 
dem  Opticus  an,  so  wird  der  Sclcralring  sehr  breit  sein,  er 
kann  auch  breiter  erscheinen,  wenn  die  Chorioidea  im  Papillar- 
theile  kein  Pigment  enthält.  Umschliesst  dagegen  die  Aderhaut 
den  Sehnerven  sehr  knapp,  ist  das  Loch,  das  sie  gleichsam  ])ildet, 
kleiner  und  ist  der  Saum  stark  pigmentirt,  so  sehen  wir  keinen 
Bindegewebsring,  dafür  aber  einen  sehr  breiten  Pigmentring. 

Königstein,  Augenspiegel.  2 
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Au  den  Augen,  die  Sie  bis  jetzt  untersucht  haben,  wird 
Ihnen  die  Verscliiedenheit  dieser  beiden  Bildungen  wohl  auf- 
gefallen sein.  Die  Ringe  können  geschlossen,  unterbrochen  sein, 
nur  auf  einer  Seite,  /Aimeist  der  temporalen  vorhanden  sein, 
sehr  scharf  ausgesprochen  oder  nur  angedeutet  sein.  Vom 
Pigmentring  befinden  sich  oft  nur  einzelne  Pignientkliimpchen, 
dagegen  kommt  aber  und  nicht  gar  so  selten,  am  temporalen 
Papillarrande  ein  doppelter  Pigmentring  vor. 

Nach  dem  anatomischen  Bilde  wird  Ihnen  auch  die  Ver- 
schiedenheit in  der  Gefässvertheilung  leicht  verständlich  sein. 
Zumeist  findet  die  Tlieilung  im  Porus  opticus  statt  und  es  sind 
auf  der  Papille  schon  die  deutlich  geschiedenen  Aeste,  einer 
nach  oben,  einer  nach  unten,  zu  sehen.  Oft  gehen  die  Aeste 
erst  im  Niveau  der  Papille  ab  und  es  hat  Ihnen  den  Eindruck 
gemacht,  als  ob  eine  Arterie  ül)er  die  ganze  Papille  liefe  und 
sich  merkwürdigerweise  am  oberen  und  unteren  Kande  in  je 
zwei  Aeste  spalte ;  wenn  Sie  aber  genauer  hinsehen,  so  finden 
Sie  dem  Centrum  entsprechend  ein  weisses  Pünktchen ,  dieses 
Pünktchen  zeigt  die  Gabelungsstelle  an  und  ist  genau  so  zu 
erklären,  wie  der  centrale  Lichtrefiex  der  Gefässe.  Theilt  sich 
die  Arterie  gleich  im  Centrum  in  mehrere  Aeste,  so  finden  Sic 
auch  mehrere  solcher  weissen  Pünktchen  nebeneinander. 

In  dem  Falle,  den  ich  Ihnen  jetzt  zeige,  finden  Sie  zwei 
Gefässe,  dem  Anscheine  nach  Arterie  und  Vene,  scheinbar  am 
Rande  der  Papille  entspringen,  gegen  das  Centrum  der  Papille 
hin  laufen,  dann  umkehren,  auf  die  Retina  übergehen  und  in 
der  Gegend  der  Macula  verschwinden.  AVir  nennen  diese 
Gefässe  Cilioretinalgefässe ;  sie  sind,  wie  wir  später  sehen  werden, 
manchesmal  von  sehr  grosser  Bedeutung.  Ihr  Ursprung  kami 
ein  verschiedener  sein,  es  kann  ein  Ast  von  der  Arteria  cen- 
tralis retinae  sich  schon  tief  im  Opticus  abspalten  und  am 
Papillenrande  emportauchen  oder  es  kann  ein  Ast  aus  dem 
sogenannten  Ha//er'schen  Gefässkranz  sein,  ja  es  kann  indirect 
ein  Cborioidealgefäss  diesen  ungewijhnlichen  Verlauf  nehmen 
(Czermak). 

Oft  sehen  wir  die  Centralgefässe  mehr  gegen  das  zweite 
Drittel  der  Papille  oder  auch  nahe  dem  Rande  auftauchen, 
die  Mitte  der  Sehnervenscheibe  stark  reflcctirend  und  in  der- 
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selben  einzelne  dunkle  Flecke.  Stellen  wir  auf  diese  scharfein, 
so  erkennen  wir  in  ihnen  die  Centralgef;isse  in  der  Tiefe  des 
Sehnerven  und  bemerken  auch,  dass  die  Theilung-  derselben  in 
ihre  Aeste  eben  früher  stattg-efunden  hat,  daher  diese  schon 
mehr  randwärts  t-mportauchcn. 

Dadurch,  dass  die  Nervenfasern  aus  dem  Opticus  g-eg-en 
die  Retina  zustreben,  entsteht  in  der  Mitte  der  Papille  eine 

Ki„'.  7. 


Normaler  Augeugrund  mit  (centraler,  scharf  begrenzter)  physiologisclier 

Excavation.  (Nach  E<i.  v.  Yaeger.) 
a Bindegewebs-.  6  Chorioidealring,  c  Arterien,  d  Venen,  e  (scharfer)  Rand 
der  Excavation,  /  (.nicht  ausg?hijhlfe)  Randpartie  des  Opticus,  *  die  Aus- 
höhlung mit  ihrem  Inhalte,  dea  bla«seu  verschwommenen  Gefässfrag- 
menten,  L  Lam.  cribrosa.  n  nasal,  t  temporal. 

kleine  Grube  ,  die  sich  durch  stärkeren  Lichtreflex  auszeichnet, 
relativ  oft  tinden  Sie  nun  diese  Partie  bedeutend  vergrössert 
(Fig.7j,  weiss  oder  bläulich  schimmernd,  am  Grunde  von  dunkleren 
Flecken  oder  Streifchen  durchzogen.  Sie  erkennen  bald,  dass 
Sie  es  mit  einer  Aushöhlung  des  Sehnerven,  einer  Excavation 
zu  thun  haben,  und  zwar  hauptsächlich  daran,  dass  die  Gefässe 
am  Rande  der  Excavation  geknickt  sind  und  dass  dieselben 
am  Grunde  undeutlicli  erscheinen.  Ich  erwähne  dies  nur  einst- 
weilen,  wir  werden  später  dieses  Thema  noch  eingehender 
behandeln. 

In  der  Excavationsstelle  sehen  wir,  wie  ich  bereits  früher 
angedeutet,  dunkle,  zumeist  blaugrau  oder  grünlich  aussehende 

2* 
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Der  normale  Augcuhintergrund. 


Tüplel.  Die  Erklärung-,  die  für  dieselben  früher  gegeben  wurde, 
war  die,  dass  wir  hier  die  Lücken  der  Siebplatte  sehen.  Arlt 
gab  jedoch  folgende  Erklärung:  die  marklialtigen  Nervenfasern 
verlieren  vor  Eintritt  in  die  Lamina  eribrosa  ihr  Mark,  sie  ver- 
lieren es  aber  nicht  gleichmässig  und  nicht  genau  im  Niveau 
der  Siebplatte;  die  Axcncylinder  sind  vollkommen  durchsichtig, 
wir  sehen  also  gleichsam  in  Gruben  hinein  und  da  in  dieselben 
weniger  Licht  einfallt,  so  erscheinen  sie  uns  dunkler  Cgraublaii). 

Im  Uebrigen  ist  auch  die  Farbe  des  Sehnerven  nicht 
überall  gleich ;  sie  erscheint  uns  als  eine  Zusammensetzung  aus 
dem  Weiss  des  Bindegewebes,  dem  Grau  oder  Graublau  der 
Nervenfasern  und  dem  Roth  des  Blutes.  Nun  sehen  Sie,  dass 
der  Sehnerv  nach  aussen  fast  immer  lichter  erscheint,  als  gegen 
die  nasale  Seite  7ai  ,  wo  wir  ihn  dunkler  gefärbt,  gerötheter 
finden.  Dieses  rührt  davon  her,  dass  eben  gegen  die  nasale  Seite 
zu  eine  grössere  Menge  von  Nervenfasern  ansstralilt.  sie  also 
dichter  und  in  mehr  Lagen  über  einander  geschichtet  liegen, 
die  Farbe  daher  saturirter  ist;  dies  gilt  auch  als  Erklärung 
dafür,  dass  der  Sehnerv  nicht  selten  nach  innen  zu  weniger 
deutlich  oder  oft  gar  nicht  begrenzt  erscheint,  sondern  streifig 
in  die  Netzhaut  übergeht. 

Ich  habe  noch  ein  Phänomen  zu  besprechen  ,  das  Sie 
bei  mehreren  Fällen,  die  ich  Ihnen  heute  zur  Untersuchung 
bestellt  habe .  bei  einiger  Aufmerksamkeit  sehen  werden, 
das  aber  in  eine  m  Falle  ganz  besonders  gut  ausgesprochen 
ist,  nändich  das  Pulsationsphänomen  und  wie  ich  gleich 
hinzufüge,  der  Venen  und  nicht  der  Arterien.  Sie  sehen  an 
den  Venen  oft  an  der  Stelle,  wo  sie  aus  dem  Poms  opticus 
austreten,  auf  der  Papille  eine  klumpige  oder  sackförmige  Er- 
weiterung, richten  Sie  nun  Ihre  Aufmerksamkeit  auf  dieses 
Venenstück,  so  sehen  Sie  dasselbe  ganz  regelmässig  blass  und 
dann  a\  ieder  dunkel  werden ;  an  Augen ,  bei  denen  diese  Er- 
scheinung eben  sehr  deutlich  ausgesprochen  ist,  habe  ich  immer 
das  Gefühl,  als  ob  in  einem  Dampfcvlinder  der  Stempel  regel- 
mässig auf-  und  abginge.  Fühlen  Sie  gleichzeitig  mit  der  freien 
Hand  den  Puls  der  Radialis  Ihres  Untersuchungsobjectes,  so 
wird  bei  Ihnen  kein  Zweifel  darüber  vorhanden  sein,  dass  Sie 
es  hier  mit  einer  Pulsation  zu  thun  haben,  die  mit  der  Herz- 
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eoutraction  im  Znsamnienluinge  steht.  Ganz  kurze  Zeit  vor 
dem  Radialpuls,  fast  synclironisch  mit  demselbeu,  wird  die  Vene 
blass,  das  Blut  stnimt  nacli  der  Peripherie  zurück ,  nach  dem 
Radialpuls  t'iillt  sich  das  Vcnenstiick,  es  wird  dunkel.  Donders 
erklärt  die  physiologisch  vorkommende  Venenpulsation  im  Auge 
in  der  Weise,  dass  bei  der  Herzsystolc  mehr  Blut  in  das  Auge 
getrieben  wird,  wodurch  sich  der  intraoculare  Druck  erhöht; 
hierzu  konnnt,  dass  bei  der  oft  rechtwinkeligen  Umbiegung  der 
Venen  diese  leicht  geknickt  wird.  Die  Venen,  insbesondere  die 
Endstücke,  besitzen  einen  geringen  Seitendruck,  sie  werden  also 
comprimirt,  das  Blut  zuriickgcstaut.  die  Systole  ist  vorüber,  der 
intraoculare  Druck  geringer,  das  Blut  der  Capillaren  ist  in  die 
Venen  getrieben,  deren  Seitendruck  verstärkt,  der  Hauptstamm 
wieder  mit  Blut  gefüllt,  das  nun  abfliessen  kann.  Eine  andere 
Erklärung  gibt  Coccius.  Nach  ihm  tritt  in  Folge  des  durch 
die  Systole  hervorgebrachten  gesteigerten  Drucks  ein  vermehrter 
Blutabfluss  aus  den  Venen  ein ,  dem  sich  hierauf  eine  Ver- 
engerung anschliesst. 

Die  Venenpulsation  ist  relativ  häufig  und  wird  nur  oft,  wenn 
sie  in  geringem  Grade  ausgesprochen  ist,  übersehen.  Die  Con- 
traction  des  Herzens  allein  kann  aber  die  Palsation  nicht  be- 
dingen, denn  sonst  müssten  Sie  sie  an  jedem  Auge  finden,  sicher 
gehört  zu  ihrer  Erzeugung,  wie  icii  angedeutet,  eine  eigen- 
thümliche  Lagerung  des  Venenastes  bei  seiner  Einmündung  in 
die  Hauptvene.  Sie  können  sich  übrigens  das  Phänomen  ver- 
stärken ,  wenn  Sie  den  Athem  anhalten  lassen,  oder  hervor- 
rufen ,  wenn  Sie  einen  sanften  Druck  auf  das  Auge  ausüben. 
Drücken  Sie  etwas  stärker,  so  wird  dadurch  der  Druck,  der 
auf  dem  Auge  lastet,  dem  arteriellen  Blute  nur  während  der 
Systole  Eingang  in's  Auge  gestatten,  es  tritt  dann  Arterienpuls 
auf.  Der  Arterienpuls  in  der  Weise,  wie  Sie  ihn  bei  Druck  auf 
dem  Auge  sehen ,  nämlich  dass  die  Arterien  sich  füllen  und 
wieder  leeren,  ist  eine  pathologische  Erscheinung. 

Es  wird  auch  eine  andere  Art  von  Arterienpuls  beschrieben, 
die  auch  an  physiologischen  Augen  vorkommen  soll ,  als  bei 
Anämie,  Chlorose  etc.  Diese  besteht  in  Locomotion  der  Haupt- 
arterienstämme. 
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M.  H.!  Wir  liaben  uns  bis  jetzt  mit  dem  opiitlialino- 
skopiseben  Bilde  des  Sebnerveneintiitts  bescbäftigt,  wir  wollen 
mm  aiicb  das  Aiisbreitiingsycbiet  der  Sebnervenfasern,  die  Netz- 
oder Sebbaut,  in"s  Auge  fassen.  Es  ist  eigentlicb  nicbt  ricbtig, 
wenn  wir  bier  blos  von  der  Retina  sprecben ,  denn  es  gebort 
imbedingt  aucb  die  Cborioidea  und  in  maneben  Fällen  sogar 
die  Sclera  dazu,  um  das  Augenspiegelbild  zu  erklären;  wir 
sprecben  also  besser  statt  von  der  Netzbaut  vom  übrigen  Augcn- 
bintergrund. 

Die  Netzbant  ist  so  transparent,  dass  wir  von  derselben 
mit  Ausnabme  der  Gefässe,  die  sieb  eben  dicbotomiscb  weiter 
und  weiter  verästeln  und  mit  Ausnabme  einzelner  Stellen  nicbts 
seben.  Es  ist  ebenso,  als  ob  wir  durcb  Glas  durcbseben  würden; 
nur  durcb  gewisse  Spiegelungen  erkennen  wir  oft,  wenn  es 
ganz  rein  ist ,  dasselbe ,  und  so  mancber  bat  sieb  scbon  den 
Kopf  an  einer  Spiegelscbei))e  tiicbtig  angescblagen,  weil  die 
Transparenz  ibn  getäuscbt. 

Die  Spiegelung  der  Kctina  ist  insbesondere  in  der  Niibe 
der  Gefasse  sebr  auffallend,  die  Reflexe  sind  wellig,  wecbseln 
fortwiibrend  je  nacb  der  Spiegelbaltung  ibren  Platz  und  ibre 
Form ,  und  die  Retina  gewinnt  dadurcb  ein  Ausseben,  das 
an  Moireestoffe  erinnert,  die  Englander  baben  aucb  die  Be- 
zeicbnung  silk  shot  retina  bierfiir  eingeführt.  Dieses  Pbänomeu 
seben  wir  an  fast  allen  jugendlicbeu  Augen,  je  jünger  das  In- 
dividuum, bis  zu  einer  gewissen  Grenze,  desto  deutlicber  und 
lebbafter  diese  Reflexe.  Ferner  macbt  sich  die  Retina  in  der 
Umgebung  der  Papille  bei  starker  pigmentirten  Individuen  durcb 
eine  gewisse  Trübung  kenntlicb.  Diese  Trübung  bestebt  darin, 
dass  die  Netzbaut  bier  einen  leicht  graulichen  Ton  zeigt,  und 
dass  man  in  derselben  streifige  Zeichnungen  erkennt,  welche 
indirect  der  Selmervenfaserausstrablung  entsprechen.  Am  na- 
salen Rande  der  Papille  ist  dies,  wie  ich  bereits  früher  erwähnt, 
sehr  häufig  der  Fall. 

Eine  zweite  Stelle .  die  sich  vom  ül)rigen  Augenbinter- 
grunde  sehr  stark  differenzirt,  ist  die  Macula  lutea.  Wir 
suchen  dieselbe,  indem  wir  vom  temporalen  Rande  der  Papille 
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nach  auswärts  gehen  und  stets  im  horizontalen  Meridian 
l)leihen.  In  einer  Entfernung  von  ungefähr  zwei  Papillendureh- 
niessern,  ein  klein  wenig  unter  dem  liorizontalen  Meridian,  finden 
wir  einen  Fleck  von  uug-etahr  Papillengr()sse ,  der  dunkler 
pigmentirt  ist,  grobgekörnt  und  in  dessen  Mitte  wir  einen  Hellten 
Punkt  sehen.  Auf  diesem  Flecke  selbst  ist  kein  Geftiss  sichtbar, 
nur  zu  demselben  sieht  man  von  allen  Seiten  kleinere  Getasse 
radienartig  ziehen. 

Die  ganze  dunkler  pigmentirte  Stelle  ist  die  Macula  lutea 
und  der  centrale  Lichtpunkt  ist  das  Centrum  der  Fovea  centralis. 
Scluin  und  deutlich  erkennbar  ist  die  Macula  nur  bei  jugend- 
lichen Individuen ,  über  die  Mitte  der  Dreissiger  hinaus  sieht 
man  den  Lichtpunkt  nicht  mehr  oder  doch  sehr  selten  und  kenn- 
zeichnet sich  die  Gegend  der  Macula  nur  durch  die  daselbst 
herrschende  Gefässlosig'keit  und  durch  die  dunklere  Pigmentirung. 
Bei  jugendlichen  Individuen  ist  die  Macula  im  aufrechten  Bild 
noch  von  einem  schönen,  hellen,  massig  breiten  Lichtring  um- 
geben, der  sowie  überhaupt  die  ganze  Macula  bei  pigmentirten 
Individuen  sich  schärfer  ausprägt.  Geht  man  vom  Papillenrande 
direct  nach  ausAvärts,  gelangt  mau  an  eine  dunkle  Stelle,  ein 
klein  wenig  weiter  und  man  ist  entzückt  von  dem  Bilde,  und 
umsomehr.  als  man  es  erst  nach  langer,  vielfacher  Mühe  er- 
blickt. Nicht  bei  allen  Individuen  auch  jüngeren  Alters  ist  die 
Stelle  des  gelben  Fleckes  speciell  der  Lichtpunkt  deutlich  oder 
überhaupt  zu  sehen;  so  vermissen  wir  ihn  bei  albinotischen  Indi- 
viduen und  sehen  sie  (die  Macula)  zumeist  minder  scharf  ausge- 
bildet bei  blonden  Personen.  Anstatt  eines  leuchtenden  l'unktes 
sehen  wir  eine  Sichel  oder  auch  einen  King,  dies  wechselt  je  nach 
der  Spiegel haltung.  Bald  hat  die  Sichel  ihre  Concavität  nach 
auswärts,  bald  nach  einwärts,  ein  anderesmal  wieder  nach 
oben  oder  nach  unten  gerichtet,  oder  wir  sehen  eben  einen 
funkelnden  Ring. 

Um  dieses  Bild  zu  verstehen,  müssen  wir  wieder  auf  die 
Anatomie  recurriren. 

An  der  Stelle,  wo  die  Macula  sich  befindet,  ist  eine  Ein- 
senkung  vorhanden  (Fig.  8).  hervorgerufen  dadurch,  dass  ein 
Theil  der  Netzhautschichten  daselbst  fehlt;  sie  verlieren  sich 
allmälig,  bis  im  Centrum  der  Grube  alle  Schichten  mit  Ausnahme 


24 


Retina. 


der  Zapfen  und  der  Glasmembran  fehlen.  Dagegen  sind  im 
Gebiete  der  Macula  einzelne  Netzhautscliichten  stärker,  ins- 
besondere die  Schichte  der  Ganglienzellen,  so  dass  die  Macula 
gegenüber  der  übrigen  Retina  verdickt  erscheint.  Die  Pigment- 
epithelzellen sind  an  der  Macula  grösser  und  stärker  mit  Pigment 
erfüllt,  daher  diese  Stelle  mit  dem  Augenspiegel  sich  bei  der 
grossen  Mehrzahl  der  untersuchten  Individuen  nur  durch  ihr 
dunkleres  Aussehen  charakterisirt.  Die  gelbe  Farbe  der  Macula, 
die  man  an  der  herausgenommenen  Retina  findet,  ist  nur  eine 
Leichenerscheinung.  Gefässe  fehlen  nur  vollständig  in  der  Fovea 


Fig.  8, 


Durchschnitt  dnrch  die  Macula  lutea  und  Fovea  centralis  des  Menschen  (aus  Schwalbe), 
a  Fundns  foveae;  b  Abhang  der  Macula  lutea  nach  der  Fovea  zu;  /  Nervenfaser- 
schicht; 2  Ganglienzellenscmchte ;  3  innei'e  reticulirte  Schichte;  4  Körnerschichte; 
5  äussere  reticulirte  Schichte;  6  //^«/e'sche  Schichte,  bestehend  aus  gebogenen 
Zapfenfasern ;  7  Zapfenkörnerschichte ;  7'  Kernfreie  Zone  zwischen  Zapfenkernen 
und  externa;  <?  Limitans  externa;  9  Innenglieder  der  Zapfen-Sehzellen;  Aussen- 
glieder der  Zapfen. 

centralis,  dagegen  sind  im  übrigen  Gebiete  der  Macula  kleine 
Gefässe  vorhanden,  die  mit  dem  Spiegel  eben  wegen  ihrer 
Kleinheit  nicht  gesehen  werden  können. 

Die  Fovea  centralis  umfasst  nur  einen  sehr  kleinen  Raum 
und  wir  sind  leicht  im  Stande  entoptisch  uns  zu  überzeugen,  dass 
sie  gefässlos  ist,  dass  sie  eine  polygonale  Gestalt  besitzt  und  dass 
die  Sehepithelien  in  ihr  so  angeordnet  sind,  dass  sie  in  Bogen- 
linien Systemen  sich  schneiden,  sowie  wir  die  Deckel  unserer 
Uhren  verziert  finden.  Wir  sehen  das  sehr  deutlich,  wenn  wir 
durch  eine  kleine  Lücke,  die  wir  hin-  und  herbewegen,  gegen 
eine  gut  beleuchtete  Stelle  sehen  oder  noch  besser,  wenn  wir 
durch  ein  blaues  Glas  gegen  den  Himmel  blicken. 


Ketina. 
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Der  centrale  Lichtpunkt,  ebenso  wie  dessen  rnnvandiun^ 
in  eine  Sichel,  werden  uns  nun  verständlich  durch  den  Reflex 
aus  dem  Centrum  der  Grube  oder  von  den  Wänden,  der  peri- 
phere Lichtriug-  (Heiligenschein)  wohl  als  Contrasterscheinung- 
dnrcli  die  hier  verdickte  Retina.  Wir  sehen  keine  Gefässe  in 
der  Macula,  obwohl  welche,  mit  Ausnahme  in  der  Fovea  cen- 
tralis, vorhanden  sind,  weil  die  grösseren,  d.  i.  also  die  mit 
dem  Spiegel  sichtbaren  Gefässe  in  der  innersten  Schichte  der 
Retina,  der  Faserschichte  liegen  und  diese  ja  zuerst  verschwindet. 

Untersuchen  Sie  zahlreiche  Augen  und  berücksichtigen  dabei 
die  Farbe  des  Augenhintergrundes ,  so  wird  Ihnen  die  Ver- 
schiedenheit in  der  Farbe  sehr  auliällen.  Nachdem  die  Retina 
durchsichtig,  so  kann  sie  zur  Färbung  des  Bildes  nichts  bei- 
tragen, nur  die  Blutgefässe  in  derselben,  resp.  das  Blut  werden, 
wenn  auch  in  geringem  IMasse,  den  Farbenton  beeinflussen. 
Die  Lichtstrahlen  gehen  durch  die  Retina  bis  zum  Pigment- 
epithel, hier  werden  sie  zum  grossen  Theile  absorbirt,  ein  ge- 
ringerer Theil  reflectirt.  Dieses  Pigmentepithel  bestimmt  die 
Farbe  des  Augenhintergrundes.  Sind  die  Epithelzellen  dicht  mit 
dunklen  Pigmentkörnchen  erfüllt,  so  wird  fast  alles  Licht  auf- 
gesaugt, der  Augeuhintergrund  erscheint  in  graubräunlichem 
Tone,  sind  dagegen  die  Epithelzellen  frei  von  Pigmentkörnchen, 
so  gehen  die  Strahlen  auch  durch  die  Chorioidea  und  werden 
von  der  Sclera  reflectirt ,  der  Farbenton  ist  weissgelblich.  Sie 
sehen  hier  diese  beiden  Gegensätze,  die  ich  geschildert,  einen 
Mohren  und  einen  Albino,  währenddem  Sie  beim  Neger  ausser 
der  etwas  stärker  geröthet  scheinenden  Papille  kaum  etwas 
sehen  und  gleichsam  mit  schwerer  Mühe  in  der  Dunkelheit 
nach  den  Retinalgefässen  tappen  können,  fallen  sie  beim 
Albino  gleichsam  in"s  Auge.  Sie  sehen  die  Sclera  in  gelbweiss- 
lichem  Lichte  leuchten  und  auf  ihr  die  Chorioidealgefässe  als 
rothe  Stränge  verlaufen.  Diese  beiden  Fälle  sind  eben  Extreme, 
aber  im  Allgemeinen  können  Sie  nach  der  Haarfarbe  wie 
natürlich  schon  im  Vorhinein  die  Farbe  des  Augenhinter- 
grundes beurtheilen. 

Sie  finden  ferner  die  Retina  in  einiger  Entfernung  von  der 
Papille  gekörnt  aussehend ,  diese  Körnung  entspricht  ebenfalls 
dem  Epithelbelag  und  ist  insbesondere  deutlich  an  der  Stelle 
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der  Macula  lutea,  au  welcher  die  Epitliclzelleu  auch  grösser 
uud  stärker  mit  Piguientkörnchen  erfüllt  sind.  Bei  blondhaarigen 
Individuen  sehen  Sie  ausser  den  Retinalgefasscn  die  Cliorioideal- 
gefässe  mehr  oder  minder  deutlich  Je  nach  dem  Gehalte  der 
Epithelzellen  an  Pinmentkörnchen  und  deren  Farbe  durch- 
schimmern. Sie  sind  nicht  zu  vertauschen  mit  den  Netzhaut- 
gefässen ;  sie  sind  breiter  ,  besitzen  keine  dichotomische  Ver- 
thcilung.  sind  stark  geschlangelt,  anastomosiren  mit  einander 
und  es  fehlt  ihnen  ferner  der  Rcflexstreifen. 

Die  Pigmentirung  der  Epithelzellen  ist  nicht  überall  gleich, 
oft  sieht  man  in  einiger  Entfernung  von  der  Papille  zumeist  je- 
doch in  der  Nähe  des  Acquators  die  Chorioidealgefässe  und  das 
Stromapigment  durchscheinen :  das  gibt  dem  Augenhintergrund 
einen  ganz  eigenthümlichen  Ausdruck ,  man  sieht  breite  rothe 
Bänder,  die  fast  parallel  laufen,  dann  mit  einander  anastomosiren 
(Chorioidealgefässe) ,  polygonale ,  ziemlich  regelmässig  pig- 
mentirte  Flächen  inselformig  einschliessen.  Wir  nennen  einen 
solchen  Augenhintergrund  einen  marmorirten  oder  getäfelten. 
Sie  sehen  daher,  dass  die  Färbung  und  das  gleichmässige  Aus- 
sehen des  Fundus  oculivom  Epithelstratum  abhängt;  im  geringen 
Grade  trägt  wohl  auch  die  Lichtquelle,  ob  Oel,  Petroleum, 
Gas,  Tageslicht  etc.  bei. 

Das  umgekehrte  Bild. 

M.  H. !  Bis  jetzt  haben  wir  stets  die  Methode  des  aufrechten 
Bildes  geübt,  ich  will  Sie  nun  mit  der  zweiten  Methode  be- 
kannt machen,  bei  welcher  Sie  das  reelle  und.  wie  Ihnen  die 
Zeichnung  es  erklärt,  das  umgekehrte  Bild  des  Augenhinter- 
grundes sehen. 

Ist  a  b  (Fig.  9)  ein  Gegenstand,  von  dem  Strahlen  auf  die 
Convexlinse  c  auffallen ,  so  tinden  wir  das  Bild  desselben,  wenn 
Avir  von  den  Punkten  o  h  parallele  Linien  und  dann  von  denselben 
Punkten  auch  Linien  durch  das  Centrum  der  Linse  ziehen;  die  paral- 
lelen Strahlen  werden  zum  Brennpunkte  gel)rochen,  die  Centrai- 
strahlen gehen  ungebrochen  durch,  und  wo  diese  Strahlen  sich 
kreuzen,  entstehen  die  Bild])unkte.  also  a  in  a'  h  in  h' :  von  dem 
Gegenstande  a  h  wird  also  durch  die  Convexlinse  ein  umgekel\rtes 


Das  umgekehrto  Bild. 


27 


Bild  Z»,  entworfen.  Ebenso  können  wir  aiieli  vom  Augen- 
liintergrunde  ein  umgelvclirtes  Bild  erhalten,  wenn  wir  zwischen 
Spiegel  und  Auge  eine  Convexlinse  halten,  welche  die  aus  dem 


Auge  austretenden  Strahlen  zu  einem  Bilde  vereinigt.  Die  bei- 
stehende Fig.  10  möge  zur  Erläuterung  dienen ,  sie  zeigt  zu- 
gleich ,  dass  das  Bild  ein  umgekehrtes ,  vergrössertcs ,  reelles, 


B  L 


ödiematisclie  faistelluug  des  iu  der  iudirecten  Metliode  t-iitworteueu 
Bildes  des  Augeuhintergiundes  (aus  Schmidt  RimpUr). 

in  der  Luft  zwischen  Lupe  und  dem  Beobachter  schwebendes, 
gleichsam  mit  den  Händen  greifbares  ist. 

Wir  gehen  bei  der  Untersuchung  in  folgender  Weise  vor, 
wir  setzen  uns  dem  Patienten  gegenüber  und  stellen  die  Lampe 
in  derselben  Weise  an  die  Seite  des  Patienten  wie  beim  auf- 
rechten Bilde,  nehmen  den  (lichtstarken)  C o  n  c  a  v  s  p  i  e  g  e  1  in  die 
rechte  Hand  und  beleuchten  das  Auge,  und  zwar  in  einer  Ent- 
fernung von  30—35  Cm.,  weisen  den  Patienten  an,  mit  dem  zu 
untersuchenden  Auge  ein  wenig  nasalwärts  an  die  Gegend  unseres 
Ohres,  also  wenn  wir  das  rechte  Auge  untersuchen,  nach  links. 
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biegen  unser  rechtes  Olir,  wenn  wir  das  linke  Aug-e  untersuchen, 
nach  rechts  zu  sehen,  nelimen  dann  die  früher  gut  gereinigte 
Lnpe  zwischen  Daumen  und  Zeigefinger,  stützen  uns  mit  King 
und  kleinem  Finger  an  der  Stirne  und  Schläfe  des  Patienten 
und  halten  sie  ungefähr  in  iiirer  Focaldistanz  vom  Auge  entfernt. 
Sind  Auge  des  Tatienten,  Linse  und  Spiegel  in  der  eben  be- 
schriebenen Lage,  so  erhalten  wir  sofort  das  Bild  der  Pai)ille. 
Schwierigkeiten  macht  die  Beleuchtung ,  Anfänger  verlieren 
nämlich  oft  das  Licht  oder  sie  halten  die  Convexlinse  zu  nahe 
dem  Auge,  so  dass  der  Kranke  das  Auge  schliessen  muss  oder 
die  Lin>e  wird  nicht  senkrecht  gehalten,  ist  schmutzig,  die 
Reflexe  beirren  etc.  etc. 

Ferner  versucht  man  anfangs  durch  die  Convexlinse  hin- 
durchzusehen und  erhält  natürlich  kein  Bild,  man  muss  sich 
eben  gewöhnen  auf  einen  Punkt  vor  der  Linse  zu  accommo- 
diren.  Hat  man  einmal  die  Papille  daselbst  gesehen,  so  findet 
man  sie  sofort  wieder.  Sie  werden  auch  l)emcrken,  dass  Sie 
anfangs  das  Bild  nicht  lange  oder  nicht  lange  genug  festhalten 
können,  es  rührt  dies  zumeist  von  Ihrer  Unruhe  her ,  viel 
seltener  ist  der  Kranke  daran  schuld;  Ihre  rechte  und  liid^c 
Hand  sind  für  diese  Haltung  noch  nicht  aufeinander  eingeübt, 
Sie  verlieren  eben  bald  die  Beleuchtung,  bald  ist  die  Lupe 
verschoben  und  Sie  müssen  also  auf's  Neue  wieder  Spiegel, 
Lupe  und  Auge  gleichsam  in  eine  Linie  zu  bringen  versuchen. 
Hierbei  sehe  ich  ganz  davon  ab,  dass  Sie  in  der  ersten  Stunde 
ein  starkes  Müdigkeitsgefühl,  insbesondere  im  linken  Arme 
fühlen ,  welches  der  ungewohnten  Haltung  zuzuschreiben  ist, 
durch  welche  Muskelgruppen,  welche  sonst  weniger  inThätigkeit 
sind ,  hier  durch  längere  Zeit  in  angestrengte  Action  gesetzt 
wurden. 

Wird  die  Lupe  in  der  oben  beschriebenen  Weise  gehalten, 
so  können  wir  derselben,  da  sie  frei  beweglich  ist,  verschiedene 
Stellungen  geben,  wir  können  dieselbe  dem  Auge  nähern,  sie 
von  ihr  entfernen  und  nach  allen  Kichtungen  bewegen,  wir  sind 
dadurch  in  den  Stand  gesetzt,  den  ganzen  Augenhintergrund 
abzusuchen. 

Beachten  Sie  die  Regeln,  die  ich  Ihnen  angegeben,  dass 
Sie  den  Patienten  leicht  nasalwärts  blicken  lassen,  so  erhalten 
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Sie  einen  wcisslielicn  Reflex  aus  der  Pupille  und  setzen  Sie 
jetzt,  ohne  den  Spiegel  zu  drehen,  die  Convexlinse  vor,  so  ist 
die  Papille  eingestellt.  Haben  Sie  den  Sehnervenkopf  nicht  vor 
Augen,  sondern  nur  ein  Stück  des  rothen  Augenhintergrundes, 
so  bedarf  es  nur  einer  leichten  seitlichen  Verschiebung  der 
Linse;  die  Lupe  zieht  dann  gleichsam  den  Sehnerveneintritt 
mit  sich,  und  zwar  halten  Sie  sich  an  die  Gef<isstheilung,  damit 
Sie  wissen,  ob  Sie  das  Convexglas  nach  rechts  oder  links,  nach 
oben  oder  unten  verschieben  sollen.  Oft  gelingt  es  Ihnen  schon, 
die  Papille  zu  sehen,  aber  Sic  bekonmien  sie  nicht  ganz  zu 
Gesicht ,  weil  sie  am  Liusenrand  erscheint  und  Sic  die  Linse 
nicht  mehr  weiter  verschieben  können.  Je  nachdem  nun  das 
Bild  am  äusseren  oder  inneren  Linsenrand  steht,  verschieben 
Sie  Ihren  Kopf  ein  wenig  nach  rechts  oder  links  oder  heissen 
den  Kranken  sein  Auge  ein  wenig-  w-enden  und  die  Papille 
verlässt  den  Linsenrand  und  wandert  in's  Centrum. 

Manche  von  Ihnen  werden,  trotzdem  Sie  alle  diese  Vor- 
schriften genau  befolg-en,  doch  nur  ein  undeutliches  Bild  erhalten. 
Dies  hängt  von  Ihrer  Accommodation  ab.  Das  Bild  wird  in 
geringer  Entfernung  vor  der  Linse  entworfen  und  auf  diesen 
Punkt  müssen  wir  accommodiren.  Sind  Sie  Emmetropen,  so  ist 
es  am  besten,  Sie  ents})annen  Ihre  Accommodation  und  ersetzen 
dieselbe  durch  ein  Convexglas  5 — 4D,  durch  welches  Sie  auf 
20 — 25  Cm.  corrigirt  sind ;  sind  Sie  hypermetropisch,  ich  meine 
damit,  wenn  Sie  zum  Fernsehen  schon  Gläser  brauchen,  dann 
müssen  Sie  Ihr  Convexglas  um  den  Grad  der  H  verstärken, 
sind  Sie  myopisch,  so  brauchen  Sie  im  Allgemeinen  kein  Glas, 
weil  Sie  das  Bild  in  Ihrem  Fernpunkt  betrachten.  Bei  hoch- 
gradiger M.  ist  es  sogar  besser,  ein  schwaches  Concavglas  zu 
benützen. 

Viele  von  Ihnen  aber  untersuchen  im  aufrechten  Bilde, 
trotzdem  sie  nicht  myopisch  sind,  mit  einem  Concavglas,  und, 
zwar  zumeist  mit  2 — 3D,  weil  sie  eben  noch  accommodiren, 
diese  nehmen  für  das  umgekehrte  Bild  2D  convex  so  lange, 
bis  sie  durch  Uebung  gelernt  haben,  ihre  Accommodation  zu 
entspannen,  w  ornach  sie  dann  4  D  vorsetzen  w^erden. 

Wir  haben  uns  bis  jetzt  damit  beschäftigt,  w^ie  wir  im 
umgekehrten  Bilde  untersuchen  sollen,  wir  w^ollen  nun  auch 
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analysiren,  was  wir  sehen.  Vor  Allein  finden  wir,  dass  das  Bild, 
welches  wir  erhalten,  ein  bedeutend  grösseres  ist,  als  bei  der  auf- 
rechten Methode;  wir  sehen  nämlich  mehr  auf  einmal  vom  Augen- 
hintergrundc ,  wir  sehen  nicht  nur  die  ganze  Papille,  sondern 
auch  einen  Streifen  der  benachbarten  Netzhaut  von  1/2  bis  ^  ^ 
Papillendurchmesser  und  mehr  je  nach  der  Weite  der  Pupille. 
Die  Papille  selbst  aber  erscheint  nicht  so  gross  als  im  auf- 
rechten Bilde,  währenddem  die  Vergrösserung  des  aufrechten 
Bildes  eine  14— 20fache  ist,  ist  das  umgekehrte  Bild  nur 
4— 6fach  vergrössert,  die  Details  sind  also  minder  gut  zu  er- 
kennen, z.  B.  Venen  und  Arterien,  besonders  in  ihren  kleineren 
Stämmen  kaum  zu  unterscheiden.  Diejenigen,  die  früher  das 
aufrechte  Bild  geübt,  sind  durch  das  umgekehrte,  obwohl 
die  Methode  im  Allgemeinen  eine  leichtere  ist,  ein  wenig  ent- 
täuscht, es  entschädigt  sie  eben  noch  nicht  die  Grösse  des 
Gesichtsfeldes  für  die  Kleinheit  der  Details,  Doch  kann  man 
sich  das  Bild  bedeutend  vergrössern ,  freilich  auf  Kosten  der 
Ausdehnung  des  Gesichtsfeldes,  wenn  man  statt  einer  Lnpe  von 
20  D  eine  solche  von  12  oder  10  D  nimmt  und  wenn  man  auch 
hinter  den  Spiegel  stärkere  Convexgläser  bringt. 

Um  nun  abermals  auf  die  Unterscheidung  zwischen  Arterien 
und  Venen  zurückzukommen,  so  gebe  ich  immer  die  Anweisung, 
was  deutlich  ausgesprochen  ist  für  Vene ,  was  undeutlich  für 
Arterie  anzusehen  und  Sie  werden  dann  selten  irren.  Die  Venen 
sind  ja  grösser  und  saturirter  als  die  Arterien,  sie  erscheinen 
daher  bei  der  geringen  Vergrösserung  des  umgekehrten  Bildes 
noch  deutlich,  während  die  Arterien,  deren  Lichtstreifen  nicht 
oder  doch  kaum  zu  sehen  sind,  oft  blass,  verwischt  erscheinen. 
Ich  rathe  Ihnen  daher  an,  um  sich  gut  im  umgekehrten  Bilde 
einzuüben,  auch  dieses  zu  zeichnen  und  genau  auf  alle  Details 
zu  achten  und  sich  dann  nachher  selbst  im  aufrechten  Bilde 
zu  controliren  ,  selbstredend  dürfen  Sie  nicht  vergessen ,  dass, 
was  Sie  hier  links  tinden,  dort  rechts,  was  hier  oben,  dort  unten  ist. 

Nachdem  Sie  nun  an  einer  grösseren  Reihe  von  Fällen 
sich  eingeübt  und  nun  beide  Methoden  gut  innehaben,  wollen 
wir  auch  die  Macula  aufsuchen.  Es  ist  dies  im  umgekehrten 
Bilde  schwieriger  als  im  aufrechten,  der  zahlreichen  Reflexe 
wegen  (zum  mindesten  erscheint  es  mir  so),  doch  bei  einiger 
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Geduld  gelingt  auch  dies  und  Sie  werden  für  die  viele  Mühe, 
die  Sic  aufgewendet  haben,  jedenfalls  durch  den  herrlichen 
Anblick,  den  die  Macula  lutea,  insbesondere  noch  kindlicher 
Individuen  darbietet,  genügend  belolint. 

Sie  gehen  so  vor,  dass  sie  bei  gewöhnlichem  Blicke  des 
Patienten  sich  die  Papille  autsuclien  ,  den  inneren  Rand  ein- 
stellen und  diesen  durch  eine  leichte  horizontale  Verschiebung 
der  Lupe  an  den  äusseren  Rand  der  Pupille  bringen;  ist  die 
Pupille  nur  mittehveit .  so  haben  Sie  schon  die  Macula  ein- 
gestellt, Sie  erkennen  sie  an  dem  Lichtreflex  (Fig.  11),  der 
wie  ein  Heiligenschein  eine  dunklere,  zumeist  querovale  Partie 

Fig.  11. 


Augeuhintprgrund  iin  umgekehrten  Bilde  mit  Macula  lutea 
( IVecier  u.  Masseion), 

umrandet.  Ln  Centrum  dieses  Ovals  sehen  Sie  zumeist  einen 
rothen,  selten  einen  hellen  Punkt  und  zeitvveilig  einen  zweiten 
minder  deutlich  ausgesprochenen  und  schmäleren  Lichtring  in 
einiger  Entfernung  vom  äussern.  Dieses  eben  geschilderte  Aus- 
sehen bietet  die  Macula  nur  bei  jugendlichen  Individuen  bis 
in  die  Dreissiger-Jahre ,  manchmal  findet  man  den  Lichtring 
auch  bei  40jährigen  Personen,  aber  zumeist  ist  er  dann  nicht 
mehr  sichtbar,  und  der  gelbe  Fleck  kennzeichnet  sich  nur 
durch  die  dunklere  Färbung  oder  den  eigenthümlichen  Gefäss- 
verlauf. 
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Das  umgekehrte  Bild. 


Das  Einfacliste  wäre  es  wohl,  um  die  Macula  sofort  zu 
linden,  den  Kranken  an/Aiweisen,  direet  in  den  Spiegel  zu  sehen  ; 
ich  kann  diese  Methode  Anfängern  nicht  anrathen,  denn  wird 
die  Macula  direet  beleuchtet,  so  contrahirt  sich  auch  die  cocaini- 
sirte  Pupille  stark  und  dann  sind  hei  dieser  Stellung  die 
Reflexe  höchst  störend. 

Früher  wurde  fast  nur  die  Untersuchung  im  umgekehrten 
Kildc  geübt:  Jäger  hat  der  Methode,  im  aufrechten  Bilde  zu 
untersuchen,  den  Vorzug  gegeben,  und  ihm  und  seiner  Schule  ist  es 
wohl  mit  zu  verdanken,  wenn  gegenwärtig  fast  von  allen  Augen- 
ärzten beide  Methoden  angewendet  werden.  Der  Vortheil  des 
aufrechten  Bildes  ist  die  starke  Vergrösserung  (14 — 20fach) 
und  die  nur  nothwendige  schwache  Beleuchtung  (foliirter  Plan, 
Convcxspiegel  oder  H  ])lanparallele  Glasplatten),  welche  den 
Kranken  weniger  belästigt  und  die  l'upille  weniger  verengt. 
Der  ^'ortheil  des  umgekehrten  Bildes  ist  die  für  manche  Fälle 
nothwendige  intensivere  Beleuchtung,  das  grosse  Gesichtsfeld, 
das  in  kurzer  Zeit  den  ganzen  Augenhintergrund  abzusuchen 
gestattet  und  schliesslich  die  gnissere  Entfernung,  in  welcher 
man  sich  von  dem  Patienten  befindet,  ein  Vortheil,  der  bei 
manchen  Individuen ,  die  z.  B.  sehr  unrein  oder  mit  Ozaena 
u.  s.  w,  behaftet  sind,  gar  nicht  zu  unterschätzen  ist. 

Wir  haben  bis  jetzt  das  rechte  Auge  untersucht,  die 
Lampe  stand  zur  rechten  Seite,  der  Spiegel  war  in  Ilirer  rechten, 
die  Lupe  in  der  linken  Hand,  gehen  wir  nun  zur  Untersuchung 
des  linken  Auges,  so  können  die  Verhältnisse  vollkommen  die 
gleichen  bleiben,  hier  ist  ein  Wechsel  in  der  Spiegelhaltung 
und  der  Stellung  der  Lampe  wie  im  aufrechten  Bilde  nicht 
nothwendig.  Sie  können  beide  Augen  mit  demselben,  also  fast 
immer  dem  rechten  Auge  untersuchen  und  den  Spiegel  in  der 
rechten  Hand  behalten.  Sie  können  jedoch  auch  den  Spiegel 
in  die  linke  Hand  nehmen  und  sowohl  vor  das  rechte  als  das 
linke  Auge  setzen  und  die  Lupe  mit  der  Rechten  fassen,  es  hat 
letzteres  sogar  einen  gewissen  Vortheil ,  nämlich  den ,  dass  der 
Kränke  durch  die  vorgehaltene  Hand  nicht  gehindert  ist,  ein  ihm 
bestimmtes  Object  zu  fixiren  und  Sie  sich  selbst  andererseits  das 
-Licht  nicht  leicht  verdecken  Auch  das  kann  W'Ohl  als  Vor- 
theil der  umgekehrten  Methode  aufgefasst  werden,  dass  man 


Physiologische  Excavation. 


am  Patienten  und  der  Lampe  niclit  zu  rücken  brauclit,  was, 
wenn  man  am  Krankenbette  untersucht,  einem  oft  sehr  zu 
statten  kommt. 

Physiologische  Excavation. 

Ich  möchte  nun  einiii^e  Worte  noch  über  die  physiokigische 
Excavation  vorbringen. 

Der  mikroskopische  Durchsclinitt  des  Sehner^  en  hat  uns 
gezeigt,  (hiss  am  Znsammcnfliisse  der  Netzhautgefösse  in  der 
Papille  sich  eine  kleine  Grube  bctinclet.  die  im  0})hthahno- 
skopischcn  Bilde  sich  durch  einen  helleren  Reflex  auszeichnet. 
Diese  Grube  entsteht  durch  das  Auseinanderweichen  der  Sch- 
nervenfasern .  die  von  hier  in  die  innere  Netzhautschichte  über- 
treten. Es  hängt  nun  von  den  äusseren  Netzhautschichten  zum 
Theil  ab  (siehe  Fig.  5  [-]),  ob  die  Nervenfasern  senkrecht  auf- 
steigen müssen  oder  ob  sie  gleich  nach  Verlassen  der  Lamina 
cribrosa  sich  umbiegen  und  dann  erst  in  die  Hübe  streben. 
Dadurch  wird  die  kleine  Grube  verbreitert  und  vertieft .  sie 
wird  zur  physiologischen  Excavation.  Diese  kann 
central  gelegen  sein ,  dann  sind  zumeist  die  Wände  der  Grube 
steil  oder  excentrisch  und  hier  dann  gewöhnlich  temporalwärts 
gelegen ;  die  äussere  Wand  der  Höhlung  ist  allmälig  an- 
steigend .  die  centrale  dagegen  steil ,  ja  oft  überhängend. 

Woran  erkennen  wir,  dass  eine  Excavation  vorhanden  ist  V 

Es  fällt  uns  sofort  auf,  dass  der  mittlere  Theil  der 
Papille ,  welcher  dem  Porus  opticus  entspricht ,  verbreitert  ist 
dadurch,  dass  die  stark  reflectirende  Stelle,  die  sich  sonst 
hier  befindet,  grösser  ist,  und  dass  in  derselben  dunkle 
Tüpfel  und  Striche  vorhanden  sind.  Im  Gegensatz  zu  der 
weissen  Farbe  des  Centrums  ist  der  periphere  Theil  des  Seh- 
nerven stärker  roth  gefärbt,  weil  ja  jetzt  hier  die  Nerven- 
fasern und  die  Gefässe  auf  einem  viel  kleineren  Räume  zu- 
sammengedrängt sind.  Am  charakteristischesten  sind  jedoch 
die  Gefässpbänomene.  Sind  wir  auf  die  Retina  eingestellt  und 
folgen  den  Gefässen  bis  zum  Sehnervenrand  und  über  diesen 
hinaus  bis  zum  Rande  der  Excavation,  so  sieht  man  dieselben 
plötzlich  umbiegen  oder  einfach,  wie  wenn  sie  abgeschnitten 
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wäre,  aufhören.  An  der  Grenze  der  Excavation  angelangt, 
sehen  die  Gefässe,  speciell  die  Venen,  viel  dunkler  aus  und 

Fig.  12. 
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Normaler  Augengrund  mit  (centraler,  scharf  begrenzter)  physiologischer 

Kxcavation.  (Nach  Ed.  Jae-er.) 
a  Bindegewebs-,  b  Chorioidealring,  c  Arterien.  >l  Venf.n,  e  (scharfer)  Rand 
der  Excavation, /(nicht  ausgehöhlte)  ßandpartie  des  Opticus,  *  die  Aus- 
höhlung mit  ihrem  Inhalte,  den  blassen  verschwommenen  Gefässfrag- 
menten.     Lam.  cribrosa,  n  nasal,  t  temporal. 

pulsiren  diese  auch  oft  hier.  Gehen  wir  nun  weiter,  so  er- 
scheint uns  das  Bild  des  centralen  Theiles  des  Sehnerven  ver- 
schwommen ,  die  Gefässe  ohne  Reflexstreifen ,  ihr  Zusammen- 
hang mit  den  peripheren  Gefässstücken  undeutlich  oder  über- 
iiaupt  nicht  zu  erkennen.  Nehmen  wir  jedoch  stärker  brechende 
Gläser,  so  sind  wir  für  den  Grund  der  Excavation  eingestellt, 
wir  erkennen  deutlich  die  Tüpfel  der  Siebplatte ,  den  Gefäss- 
ursprung.  Arterien  und  Venen  können  von  einander  differenzirt 
werden ,  und  wenn  wir  die  Gläser  allmälig  wechseln ,  ist  die 
Verbindung  zwischen  den  Gefässstücken  am  Boden  der  Grube 
und  ausserhalb  derselben ,  also  der  Zusammenhang  der  Gefässe 
intra  und  extra  excavationem  oft  leicht  herzustellen.  Schwer 
gelingt  dies,  wenn  die  Wände  überhängend  sind. 

Diese  Verhältnisse  sind  vorhanden ,  wenn  die  Ränder  der 
Excavation  scharf  sind;  ist  die  Excavation  aber  eine  excen- 
trische,  so  ist  die  äussere  Wand  der  Excavation  langsam  ab- 
fallend, wir  werden  daher  auf  derselben  die  Gefässe  allmälig 
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sich  senken  und  nicht  plötzlich  verschwinden  sehen,  dagegen 
wird  die  innere  steile  Wand  sehr  deuthch  die  früher  beschrie- 
benen Symptome  zeigen. 

Die  Papille  wird  durch  die  Färbung  ferner  in  zwei  ver- 
schiedene Theilc  getrennt  sein ,  einen  auffallend  weiss  glän- 
zenden äusseren,  den  excavirten  Theil ,  und  einen  diinkelroth 
tingirten  inneren  mit  normalem  Niveau. 

Wir  erkennen  also  dadurch ,  dass  wir ,  um  die  verschie- 
denen Theilc  des  Sehnerven  zu  sehen,  verschieden  einstellen 
müssen,  dass  im  Sehnervenkopfe  Niveauverschiedenlieiten  vor- 
handen sind. 

Wir  erkennen  aber  auch  die  Niveaudifferenz  duich  ein 
anderes  Untersuchungsmittel,  durch  die  parallactischc  Ver- 
schiebung, und  zwar  im  aufrechten  sowohl  als  im  umgekehrten 
Bilde.  Sehen  wir  nämlich  im  aufrechten  Bilde  in  verschiedener 
Kichtung  in  das  Auge  hinein .  so  müssen  sich  die  Gcfässe ,  die 
in  verschiedenen  Ebenen  liegen ,  gegen  einander  verschieben. 
Macht  man  nun  einige  rasche  Bewegungen  mit  seinem  Kopfe 
oder  lässt  den  Patienten  das  Auge  bewegen,  ohne  jedoch  das 
Papillenbild  zu  verlieren .  so  scheinen  die  Gefässe  gleichsam 
auf  dem  Sehnervenkopf  zu  schwimmen. 

Auch  im  umgekehrten  Bilde  ist  die  parallactischc  Ver- 
schiebuns;  sehr  deutlich  und  wir  erkennen  nur  durch  diese  die 
Niveaudifferenz. 

In  Fig.  13  sei  der  Sehnerv  excavirt;  a  stelle  den 
Querschnitt  eines  Gefässes  am  Papillenrande,  b  am  Boden  der 
Grube  dar;  das  Bild  von  b  wird  in  der  Hauptaxe  in  b'  ent- 
worfen, das  Bild  von  a  auf  einer  Nebenaxe  in  «, ;  es  ist  eine 
geringe  Seitendistanz  zwischen  beiden  Bildpunkten  vorhanden. 
Verschieben  wir  aber  die  Convexlinse ,  so  wird,  wie  die  Figur 
zeigt ,  die  Distanz  eine  viel  grössere,  und  zwar  um  so  grösser, 
je  tiefer  die  Excavation.  Die  Gefässe  am  Rande  machen  aus- 
giebigere Bewegungen  und  verschieben  sich  gleichsam  über 
die  Grube  hinweg. 

Das,  was  für  die  Excavation  gilt,  gilt  selbstverständlich 
auch  in  Bezug  auf  die  parallactischc  Ve  rschiebung  für  die 
Prominenzen;  hier  macht  der  Giebel  ausgiebigere  Bewegungen 
als  die  Basis. 
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tjß  Physiologisches  und  pathologisches  Augenspiegelbild. 

Will  man  die  parallactische  Verscliiebung  praktisch  ver- 
werthen,  so  macht  man  kurze  und  rasche  Bewegungen  mit 

FiK.  13. 


[lie  fcchraffirte  Zeichnung  stellt  die  LinFe  in  ihrer  ursprünsHohen  Lage 
dar,  die  andere  in  der  neuen  bei  seitlicher  Verschielnmg. 

der  vorgehaltenen  Convexlinse  und  die  Deviationen  werden 
dann  sehr  deutlich  beobachtet. 

Physiologisches  und  pathologisches  Augenspiegelbild. 

M.  H. !  Sie  haben  sieh  jetzt  genügende  Uebung  angeeignet, 
hatten  Gelegenheit,  täglich  eine  grössere  Anzahl  von  normalen 
Individuen  zu  spiegeln,  und  wie  ich  glaube,  auch  dadurch,  dass 
Sie  alle  gezeichnet  haben,  auf  die  Details  besser  zu  achten  und 
diese  Ihrem  Gedächtnisse  dauernd  einzuprägen,  wir  kfinnten  nun 
zu  den  pathologischen  Fällen  übergehen.  Bevor  wir  dies  jedoch 
thun .  will  ich  Ihnen  jene  Momente  angeben ,  auf  die  Sie  vor 
Allem  zu  achten  haben,  um  sofort  zu  erkennen,  ob  Sie  es  mit 
einem  normalen  oder  abnormen  Falle  zu  thun  haben.  Es  sind 
dies  5  Punkte:  1.  Farbe  und  Form  der  Papille,  "2,  Begrenzung 
der  Papille,  3.  Grösse  der  Gefässe,  4.  Verlauf  derselben.  5.  Was 
die  Ausbreitung  des  Sehnerven,  die  Netzhaut  und  ferner  die 
Chorioidca  betrifft,  haben  Sie  auch  hier  die  Gefässe  zu  be- 
achten ,  und  darauf  zu  sehen ,  ob  der  Farbenton  überall  ein 
gleichmässiger  und  ob  das  Pigaientepithel  lückenlos  i«*t. 
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Bei  Beachtung-  dieser  anj;efühiten  Tankte  werden  Sie  in 
ausgesprochenen  F;illcn  im  Stande  sein,  zuerst  Ihr  Ih'theil  ab- 
zug-ebcn,  oh  ein  pathologischer  Fall  vorliegt  und  auch  dann 
die  Diagnose  zu  stellen,  aber  Sic  werden  auch  nicht  gar 
so  selten  im  Zweifel  sein  und  zeitweilig  eine  Krankheit  dia- 
gnosticiren ,  wo  von  einer  solchen  keine  Spur  vorhan  len  ist ; 
ich  kann  daher  den  Herren  nur  wieder  angelegentlichst  empfehlen, 
so  viel  normale  Augen  als  möglich  und  sehr  aufmerksam  zu 
spiegeln,  denn  nur  dann  lernen  Sie  die  Ausnahmen  kennen  und 
schützen  sich  vor  groben  Fehlern  bei  der  Beurtheilung  mancher 
Fälle. 

1.  Was  die  Farbe  des  Sehnerven  betrifift,  so  kann  man 
dieselbe  normal  als  eine  rosarothe  bezeichnen,  doch  darf  nicht 
vergessen  werden,  dass  die  Färbung  keine  gleichmässige,  dass 
im  Centrum  der  Tapille  fast  stets  ein  weisser  Fleck  vorhanden, 
dass  dies.cr  einer  daselbst  bestehenden  Excavation  entspricht, 
dass  diese  Excavation  sehr  gross  werden  kann  und  dadurch 
die  Farbe  eine  andere  wird,  dass  ferner  der  temporale  Theil 
der  Papille  immer  blasser  ist,  dass  einzelne  bindegewebige 
Streifen  auf  derselben  sehr  deutlich  ausgeprägt  sein  können 
u.  s.  w.,  u.  s.  w. 

2.  Der  Sehnerveneintritt  kann  auch  röther  erscheinen  durch 
Contrast  oder  wohl  auch  durch  stärkere  Füllung  der  Capillaren. 
Die  Form  des  Sehnervenkopfes  ist  zumeist  eine  kreisrunde,  sie 
kann  jedoch  auch  oval,  ja  eckig  sein  und  doch  immer  noch 
innerhalb  der  physiologischen  Grenzen  sich  befinden. 

3.  Die  Begrenzung  wird  durch  den  Bindegewebs-  und  Chori- 
oidealring  gegeben  und  soll  eine  scharfe  sein ;  sehr  häufig  je- 
doch ist  sie  medial  nicht  vorhanden,  ja  manchesmal  ist  dieser 
Theil  des  Sehnerveneintrittes  auch  im  Niveau  von  der  temporalen 
Seite  different. 

4.  Das  Verhältniss  der  Gefässe  in  ihrer  Grösse  zu  einander 
als  auch  die  absolute  Grosse  ist  ein  wohl  zu  beachtendes,  aber 
auch  hier  schützt  nur  grosse  Uebuag  vor  Täuschung.  Ist  das 
eine  Gefässsystem  im  Verhältnisse  zum  anderen  bedeutend 
schwächer,  so  liegt  sicher  eine  Anomalie  pathologischer  Natur 
vor ;  ebenso,  wenn  einzelne  Gefässe  nur  an  manchen  Stellen 
Erweiterungen  zeigen. 
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Markhaltige  Nervenfasern. 


Was  den  Verlauf  der  Get  asse  betrifft,  so  ist  liaiii)tsächlich 
Rücksielit  zu  nehmen  auf  den  Uebergang  von  der  Retina  zum 
Sehnerven  oder  umgekehrt,  ob  dieselben  am  Sehnervenrand 
angekommen,  abbiegen  oder  in  derselben  Ebene  weiter  verlaufen 
und  weiterhin,  ob  die  Schlängelungen  der  Venen  in  einer  Ebene 
stattHnden  und  dieselben  also  überall  gleich  deutlich  sichtbar 
sind  oder  ob  sie  an  einzelnen  Stellen  gedeckt  sind,  verschwinden 
und  dann  wieder  auftauchen,  und  ferner,  ob  die  Contourcn 
derselben  scharf  gezeichnet  sind. 

5.  AVas  den  übrigen  Augengrund  betrifft,  so  ist  die  Durch- 
sichtigkeit der  Retina  zu  prüfen,  ob  gleichmässiger  Farbenton, 
wie  die  Gegend  der  Macula  beschaffen  etc. 

Markhaltige  Nervenfasern. 

Ich  will  nur  eine  angeborene  Anomalie  Ihnen  vorstellen, 
weil  dieselbe  relativ  häufig  ist  und  Anlass  zu  diagnostischen 
Irrthümern  geben  kann. 

Bei  diesem  Manne  sehen  Sie  die  Papille  nach  oben  nicht 
rund,  sondern  mit  einem  kleinen  Anhängsel,  welches  un- 
regelmässig begrenzt  ist,  versehen ;  dasselbe  hat  eine  weissere 
Farbe  als  die  Papille,  diese  Färbung  geht  auch  auf  den 
angrenzenden  Theil  über;  die  Gefässe  sind  zum  Tiieile  ge- 
deckt. Dieser  Fleck  ist  ferner  unregelmässig  begrenzt ,  und 
wenn  Sie  genau  einstellen,  sehen  Sie,  dass  er  streitig,  flammig 
endet.  Wir  haben  es  hier  mit  keinem  pathologischen  Producte, 
sondern  mit  einer  angeborenen  Anomalie  zu  thun,  mit  einem 
Fleck,  der  markhaltige  Fasern  enthält.  Gewöhnlich  verlieren, 
wie  ich  dies  bei  der  Anatomie  des  Sehnerven  erwähnt,  die 
Nervenfasern,  bevor  sie  die  Lamina  cribrosa  passiren,  ihr  Mark 
und  treten  nur  als  Axencylinder  durch,  es  kommt  aber  im  Auge, 
sowie  zeitweilig  an  anderen  Körperstellen  vor,  dass  die  Fasern 
sich  nach  kurzer  Strecke  wieder  mit  Mark  umgeben  zeigen,  um 
es  selbstredend  bald  wieder  zu  verlieren.  Gewöhnlich  treten  sie 
am  Rande  der  Papille  auf  und  nur  an  einer  Stelle,  und  zwar  nach 
oben,  manchmal  oben  und  unten  oder  auch  an  mehreren  Stellen, 
selten  umringen  sie  die  ganze  Papille  und  noch  seltener  kommen 
sie  in  einiger  Entfernung  von  derselben  in  der  Retina  vor.  Sie 
sind  glänzend  weiss  und  aus  radienartig  ausstrahlenden  Streifen 
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zusamnienjiesetzt.  Man  sieht  dies  deutlieh  an  kleineren  Tlaques, 
wo  eben  die  dop])eltcontourirten  Fasern  nicht  in  grosser  Menge 
und  dicht  übereinander  i;eschichtet  vorkommen;  am  allerdeut- 
lichsten  an  der  Peripherie,  weil  das  Mark  nicht  in  allen  Fasern 
an  der  gleichen  Stelle  aufhört  und  dadurch  die  Faserung-  besser 
ausgeprägt  ist,  der  Rand  dadurch  aufgefranst,  gezähnelt,  geflammt 
aussieht.  Sind  diese  Plaques  nicht  sehr  ausgedehnt,  so  haben  sie  auf 
das  Sehvermögen  fast  gar  keinen  Einfluss ;  es  wird  durch  dieselben 
der  blinde  Fleck  nur  vergrössert.  Die  markhaltigen  Nerven- 
fasern sind  undurchsichtig,  sie  lassen  die  Lichtstrahlen  nicht  bis 
zur  Stäbchenzapfenschichte  gelangen,  dieser  Theil  der  Retina  ist 
demnach  blind,  was  sich  am  Perimeter  auch  leicht  nachweisen 
lässt.  Nehmen  die  Fibrae  medulläres  einen  grösseren  Theil  des 
Augenhintergrundes  ein ,  lagern  sie  sich  speciell  auch  um  die 
Macula  herum ,  so  fällt  nicht  nur  ein  Theil  des  Gesichtsfeldes 
aus,  sondern  auch  das  centrale  Sehen  hat  gelitten. 

Spiegelbild  einiger  Thiere. 

Bei  Kaninchen  finden  wir  die  markhaltigen  Sehnerven- 
fasern regelmässig,  die  querovale  Papille  geht  in  zwei  flügel- 
förmige  horizontale  Fortsätze  über ,  in  welchen  allein  die  Ge- 
fässe  sich  befinden.  Papille,  sowie  deren  Fortsetzung  werden 
von  diesen  markhaltigen  Fasern  wie  von  einem  atlasglänzenden 
Strahlenkranz  umgeben.  Man  sieht  die  Auffaserung  im  pig- 
mentirten,  wie  im  albinotischen  Kaninchen  gleich  deutlich. 
Wollen  Sie  das  Auge  des  Kaninchens  untersuchen,  so  müssen 
Sie  dem  Kaninchen  einen  erhöhten  Platz  geben  und  denniach  von 
unten  nach  aufwärts  blicken ,  weil  der  Sehnerveneintritt  im 
oberen  Antheile  liegt. 

Es  ist  von  Interesse,  auch  die  Augen  einiger  anderer  Thiere 
zu  spiegeln ,  um  die  Differenzen  mit  dem  Augenspiegclbild  des 
Menschen  herauszufinden.  Sie  haben  nun  mehrere  Kaninchen 
gesehen,  die  auch  hier,  wie  bei  den  Vivisectionsversuchen  sich 
durch  die  für  den  üntersucher  angenehme  Indolenz  auszeichnen. 
Etwas  lebhafter  und  zeitweilig  ohne  Gewaltanwendung  kaum 
zu  untersuchen  ist  der  Hund.  Ist  derselbe  aber  cocainisirt,  so 
gelingt  es  in  den  meisten  Fällen  bei  einiger  Ausdauer  ihm  bei- 
zukommen.  Man  wird  aber  auch  herrlich  entlohnt,  durch  das 
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piäclitige  Farbensi)iel  des  Auges.  Man  sieht  das  Tapet  als 
grünliches,  metallisch  glänzendes  Feld  mit  azurnen  und  gold- 
farbigen Flecken  und  Wolken  übersäet,  das  in  den  verschiedensten 
Nuancen  von  Blau  und  Purpur  in  die  dunkel  pigmentirte  Chorioidea 
übergeht.  Folgt  man  den  Gefässen,  die  sich  übrigens  auf  dem 


Fig.  14. 


Aufrechtes  Bild  des  i'echten  Auges  vom  Frosch.  (Hirschberg). 
P  Papille.  —  r  Venen.  —   V  Vena  hyaloides  (Hauptstamm).  —  a  Arteria 
hyaloides.  —  C,  Capillarnetz,  in  welches  die  Arterie  sich  auflöst.  —  Capillar- 
netz.  welches  die  Vene  zusammensetzt.  —  C',  Capillarnetz,  welches  in  gröbere 
Venenäste  hineinmündet.  —  Die  Pfeile  bedeuten  die  iStromesrichtung. 

stark  reflectirenden  Tapet  besonders  scharf  abheben ,  so  dass 
auch  die  feinsten  Details  sehr  deutlich  wahrgenommen  werden, 
so  findet  man  am  unteren  Rande  des  Tapetum  den  Opticus- 
eintritt,  der  sich  durch  seine  mehr  gelbliehe  Farbe  auszeichnet 
und  weiters  dadurch,  dass  er  einen  anastomotischen  Venenkranz 
besitzt,  i.  e.  die  grösseren  Venen  sind  durch  Querstücke  mit 
einander  verbunden.  Man  erkennt  auch  deutliche  Pulsation, 
indem  der  Sehnerv  bald  blass,  bald  wieder  roth  ist. 

Aehnlich  ist  das  Bild  bei  der  Katze,  doch  habe  ich  keine 
zur  Augenspiegeluntersuchung  für  Sie  bestimmt,  weil  sie  wegen 
der  Unruhe  derselben  nur  sehr  schwer  gelingt. 


Spiegclbikl  einiger  Tliiere. 
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Scliöu  glänzende  Tapete  finden  wir  auch  bei  den  Rindern, 
l^ferden,  Schafen  etc.,  die  ich  Ihnen  aus  leicht  zu  ersehenden 
Gründen  nicht  vorführen  kann. 

Dagegen  Averden  Sie  Gelegenheit  haben,  bei  unserem 
wichtigsten  Experimentirobjecte,  dem  Frosche,  ein  schönes 
Phänomen  zu  beobachten.  Der  Augeuhintergrund  sieht  bläulich 
aus,  die  Gefässe  liegen  nicht  in  der  Retina,  sondern  im  Glas- 
körper, und  Sie  sehen  deutlich  in  denselben  die  Blutcirculation, 
in  den  grossen  als  ganz  besonders  in  den  kleineren  Gefässen 
ein  lebhaftes  Strömen  wie  in  der  Schwimmhaut  unter  dem 
Mikroskope.  Da  die  Blutkörperchen  des  Frosches  an  und  für 
sich  gross  sind  und  der  Spiegel  sie  noch  bedeutend  vergrössert, 
so  sehen  Sie  auch  ganz  deutlich  die  einzelnen  Blutkörperchen 
in  den  kleineren  Gefässen. 

Verfolgen  Sie  das  grosse,  gegenüber  den  fast  goldgelb  aus- 
sehenden kleineren,  lebhaft  roth  gefärbte  Gefäss,  die  Vene,  so  ist 
hinter  derselben  eine  bisquitförraige,  weisslich  bläuliche  Scheibe, 
von  welcher  streifige  Bündel  radienartig  ausgehen ,  wie  die 
Strahlen  der  untergehenden  Sonne.  Das  ist  der  Opticuseintritt 
und  die  Opticusausb reitung  in  der  Retina. 


Erkrankungen  des  Selmerven. 
Glaucom. 

Als  ersten  pathologischen  Fall  stelle  ich  Ihnen  ein  Glaucom 
vor,  Sie  suchen  den  Sehnerven  auf  und  erkennen  sofort, 
dass  hier  kein  normales  Bild  vorhanden,  denn  erstens  ist  die 


Fig.  15. 


Glaucomatöses  Selniervenleiden  n^foli  EJ.  v.  Jneger. 
a  Arterien,  v  Venen,  A' Knickungsstelle  der  Gefässe  am  Papillenrande, 
Vp  in  der  Höhlentiefe  liegende  Gefässstiicke,  M  Höhlen-(Papillen-) 

Rand.     gelber  Hof. 

Papille  decolorirt,  sie  erscheint  Ihnen  hlass,  grünlich  weiss,  auch 
bläulich  weiss,  die  Tüpfel  der  Lamina  cribrosa(Fig.  1 6)  sind,  stärker 
ausgeprägt  als  gewöhnlich  und  was  wohl  die  Hauptsache,  der 
Gefässverlauf  ist  ein  abnormer.  Sind  nämlich  die  Retinalgefässe 
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am  Rande  des  Sehnerven  angelangt,  so  biegen  sie  ab,  sie  ent- 
schwinden uns,  ^vir  sehen  nicht  deren  directe  Fortsetzung,  sondern 
nur  auf  der  Papille  blasse,  mehr  gegen  eine,  die  nasale  Seite, 
zusammengedrängte  Gefässe  ganz  undeutlich,  die  erst  dann  deut- 
licher hervortreten,  wenn  wir  auf  dieselben  einstellen,  in  welchem 
Momente  freilich  die  Netzhautgefässc  wieder  verschwommen 
erscheinen.  Die  Gefässerscheinungen  zeigen  auf  eine  Excavation 
hin,  wir  haben  es  demnach  hier  mit  einem  ausgehöhlten  Seh- 
nerven zu  tliun.  Ich  habe  Ihnen  bereits  bei  der  i)hysioIogischen 
Excavation  jene  Momente  angegeben,  durch  welche  wir  über- 
haupt eine  Excavation  als  solche  erkennen,  dieselben  Momente 
gelten  auch  hier. 

Woher  wissen  wir  aber,  dass  diese  Excavation  eine  patho- 
logische, eine  glaucomatöse  istV 

Die  physiologischen  Excavationen  nehmen  nur  einen  Theil 
des  Sehnerven  ein,  und  wenn  sie  auch  noch  so  gross  sind,  ein 
Randstiu'k  des  Sehnerven  bleibt  noch  immer  zu  sehen,  sie  sind 
also  partielle,  die  glaucomatöse  Excavation  ist  eine  totale.  Dies 
ist  aber  nicht  ihr  einziges  Erkennungszeichen,  sie  ist  auch  eine 
steilrandige  oder  ampullenförmige  im  Gegensatz  zu  den  atro- 
phischen, welche  eine  seichte,  muldenförmige  ist.  Man  hüte  sich 
aber  wohl,  jede  partielle  für  eine  physiologische  Excavation  zu 
halten.  Wir  können  ein  Glaucom  im  Entstehen  zur  Unter- 
suchung bekommen  und  dann  nur  einen  Theil  des  Sehnerven 
ausgehöhlt  finden,  bei  einer  späteren  Untersuchung  ist  die  Exca- 
vation eine  totale  geworden.  Aber  auch,  wenn  die  Aushöh- 
lung nur  eine  theihveise  ist,  so  erkennen  wir  sie  bald  als  eine 
pathologische,  wenn  sie  eine  randständige  ist. 

Wir  sind  auch  im  Stande,  die  Tiefe  der  Excavation  zu 
messen ,  und  zwar  berechnen  wir  sie  nach  dem  Unterschiede 
der  Refraction  des  Pajnllenrandes  und  des  Fundus.  Je  drei 
Dioptrien  betragen  ungefähr  1  j\lm.  Tiefe.  Wir  würden  z.  B.  den 
Rand  mit  —  1  D  deutlich  sehen  und  den  Fundus  mit  —  5  D, 
so  ist  der  Sehnerv  ungefähr  l^/g  Mm.  tief  ausgehöhlt. 

Wir  sehen  ferner  in  diesem  Falle,  wie  übrigens  in  fast 
allen  einen  bläulichen  oder  grünlichen  Scliatten  nach  innen  vom 
Rande  und  nach  aussen  einen  mehr  oder  weniger  breiten  gelb- 
lichen Ring,  den  glauconiatösen  Hof  (Halo  glaucomatosus),  der 
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(lui-ch  Atrophie  der  Cliorioidea  in  Folge  Dehnung  nach  voraus- 
gegangener Exsudation  bedingt  ist. 

Am  wichtigsten  jedocli  sind  die  Gefässerscheinun-en,  und 
/war  nur  deren  Verlauf,  nacbdcni  das  Grössenverhältniss  variirt, 
daher  nicht  verwendbar  ist. 

Die  Gefässe  haben  nämlich  ihren  normalen  Verlauf  bis  an 
den  Rand  der  Papille,  dort  biegen  sie  plötzlich  um  und  man  sieht  sie 
förmlich  in  die  Tiefe  tauchen.  An  der  Umbiegungsstelle  erscheinen 
sie  in  ihrem  Querdurchmesser  vergrössert  und  sehr  dunkel,  und 
nun  hängt  es  davon  ab,  ob  die  Wandungen  mehr  oder  weniger 
steil  oder  sogar  Uberhängend  sind,  ob  die  Gefässe  ganz  ver- 
schwinden oder  ob  wir  dieselben  durch  Vorsetzen  von  stärkeren 
Concavgläsern  stückweise  bis  zum  Fundus  verfolgen  können. 
Noch  ein  anderes  Phänomen  ist  hierbei  sehr  interessant,  dass 
nämlich  die  Gefässe  wie  unterbrochen  aussehen,  resp.  deren 
Fortsetzungen  nicht  als  solche  erscheinen,  sondern  es  den  Ein- 
druck macht,  als  ob  es  andere  Gefässe  wären,  die  daneben 
verlaufen,  kurzweg  als  ob  dieselben  verschoben  wären. 

Oft  sieht  man  den  ganzen  temporalen  Rand  gefasslos,  auch 
nach  oben  und  unten  kaum  welche  Gefässe  hinziehen,  sondern 
fast  alle  sind  auf  der  nasalen  Seite  zusammengedrängt. 

In  glaucomatösen  Augen  finden  Sie  häufig  Arterien  puls,  und 
wenn  derselbe  nicht  vorhanden,  ist  er  durch  einen  ganz  leichten 
Druck  hervorzurufen.  Die  Erklärung  für  den  Arterienpuls  be- 
ruht in  der  Erhöhung  des  intraocularen  Druckes,  wie  ich  bereits 
früher  angegeben. 

Die  glaucomatöse  Excavation  entsteht  durch  das  Zurück- 
sinken der  Lamina  cribrosa,  zu  w'elchem  sich  dann  Atrophie  der 
Nervenfasern  hinzugesellt.  An  Stelle  der  Papille  ist  demnach  eine 
Höhlung,  wie  aus  umstehender  Fig.  16,  die  das  Papillenbild 
und  den  mikroskopischen  Durchschnitt  in  Beziehung  zu  einander 
bringt,  zu  ersehen  ist,  die  entweder  steile  oder  Uberhängende 
Wandungen  hat,  so  dass  sie  ampullenförmig  aussieht.  Das  Cen- 
trum ist  zumeist  am  tiefsten  Das  Niveau  kann  Übrigens  in  der  Grube 
selbst  verschieden  sein,  so  dass  ein  terrassenförmiger  Absatz  ent- 
steht. Dies  geschieht  z.  B.,  wenn  zu  einer  physiologischen  Ex- 
cavation eine  glaucomatöse  sich  hinzugesellt.  Man  erkennt  diese 
Niveaudiflferenzen  durch  die  abermalige  Knickung  der  Gefässe. 


Glaucom. 
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Nacbclem  Sie  so  das  Spiegelbild  des  Glaucoms  an  diesen 
Fällen  kennen  gelernt,  liaben  Sie  noch  die  parallactiscbe 
Verseliiebuni;-  sowohl  im  aufrechten  als  umgekehrten  Hilde  zu 
feludiicn.  Im  umgekehrten  oilde  erkennen  Sie  oft  nur  an  der 
parallnctischen  Deviation  die  Niveaudiflferenz. 


Fig.  16. 


Schematische  Darstellung  des  ophthalmoskop'schen  Bildes  der  glauco- 
matösen  Papille  uud  des  ihr  zugehürigeu  Sehnervendurchschnittes. 

Noch  eines  habe  ich  zu  erwähnen;  einige  von  Ihnen  haben 
die  Bemerkung  gemacht,  dass  Ihnen  die  Papille  nicht  vertieft, 
sondern  vorgewölbt  erscheine  wie  eine  Blase;  es  hat  in  der 
That  manchmal  oder  wollen  wir  lieber  sagen,  oft  diesen  An- 
schein, siehe  Fig.  15,  und  der  Meister  der  Ophthalmoskoi)ic, 
Eduard  v.  Jäger,  hat,  wie  auch  aus  seinen  ersten  Zeichnungen 
zu  ersehen  ist,  sich  der  Meinung  hingegeben,  dass  hier  eine 
blasenförmige  Vortreibung  der  Papille  bestehe,  und  diese  Meinung 
war  auch  geltend,  bis  durch  die  Section  die  Excavation  nach- 
gewiesen wurde. 
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Dieses  eben  beschriebene  Spiegelbild  bezieht  sich  natürlich 
nicht  auf  das  entzündliche  Glaucom;  denn  wenn  die  Medien 
trüb  sind,  können  wir  den  Augenhintergrimd  nicht  sehen,  sondern 
vorzüglich  auf  das  Glaiicoma  simplex;  bei  diesem  ist  die  Exca- 
vation  entscheidend  für  die  Diagnose. 

Zum  Schlüsse  muss  ich  doch  noch  einer  Theorie  Mauthners 
gedenken,  die  er  für  gewisse  (Uaucomformen  aufstellt,  bei  denen 
der  Spiegel  totale  steilrandige  Excavation  zeigt,  die  Untersuchung 
der  Functionen  des  Auges  insbesonders  der  Sehschärfe  aber  die- 
selben unversehrt  erweist.  Maiithncr  sagt,  wenn  die  Excavation  bis 
an  den  Rand  geht,  so  kann  es  keine  Selinervenfasern  geben,  ergo 
au2h  kein  Sehvermögen  :  nun  ist  aber  die  Sehkraft  vollkommen 
erhalten,  die  Excavation,  die  wir  sehen,  kann  also  nicht  als 
solche  bestehen,  sondern  sie  ist  nur  eine  scheinbare.  Durch  einen 
Entzündungsprocess  im  Sehnervenkopfe  ist  das  Gewebe  gleichsam 
erweicht,  die  Gefässe  sind  nicht  genügend  gestützt,  sie  sinken 
also  bis  zum  Rand  zurück,  ausserdem  wird  das  Gewebe  hier- 
durch sehr  transparent ,  Avir  glauben  eine  Excavation  zu 
sehen,  in  Wirklichkeit  existirt  sie  aber  nicht.  Ich  theile  Ihnen 
diese  Hypothese  ohne  irgend  welchen  Commentar  mit  und 
bemerke  nur  noch  dazu ,  dass  bereits  Jäger  die  angeborenen 
Excavationen  in  wirkliche  und  scheinbare  eingetheilt  hat. 

Papillitis. 

Das  Bild,  das  sich  bei  diesen  Kranken,  die  ich  Ihnen  jetzt 
vorstelle,  darbietet,  hat  mit  dem  Glaucom  insoferne  Aehnlich- 
keit,  als  Sie  Retina  und  Papille  nicht  bei  derselben  Einstellung 
zugleich  deutlich  sehen  können.  Erscheinen  Ihnen  die  Gefässe  und 
die  Gewebstextur  der  Retina,  soweit  sie  eben  sichtbar,  scharf,  so 
ist  das  Bild  der  Papille  verschwommen  und  ebenso  umgekehrt. 
In  den  anderen  Symptomen  des  ophthalmoskopischen  Bildes 
besteht  der  gerade  Gegensatz.  Also  ich  nehme  an  ,  dass  Sie 
auf  die  Retina  eingestellt  hätten,  so  sind  die  Grenzen  der  Papille 
nicht  oder  kaum  sichtbar,  der  Chorioidealring  verdeckt,  die 
Papille  selbst  trübe,  ihre  Gefässe  in  ganz  eigenthümlichen 
Windungen  verlaufend.  Legen  Sie  nun  der  Reihe  nach  Convex- 
gläser,  von  den  schwächsten  beginnend,  hinter  den  Spiegel,  so 
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werden  die  Details  der  Papille  immer  deutlicher,  bis  Sie  mit 
einem  bestimmten  Glase  am  allerscliärfsten  sehen.  Wie  die 
Deutlichkeit  der  Papille  zunimmt,  nimmt  die  der  Retina  ab. 


Fig.  17. 


Schematische  DarsteUunsr  des  ophthalmoskopischen  Bildes  der  Stauungspapille 
und  des   zugehörigen    Sehnerveudurchschnittes.    Die   beiden  gestrichelten 
Linien  verbindfen  je  zwei  zusaiuinengeliörende  Venen  und  Arterien. 

{Scliinidt-Rimpler). 

Es  herrscht  eine  Niveauverschiedenheit  zwischen  Sehnerven- 
Kopf  und  Retina :  aber  auch  die  einzelnen  Theile  des  Seh- 
nerveneintrittes zeigen  Höhenunterschiede,  was  wir  daran  er- 
kennen, dass  wir  für  dieselben  verschieden  einstellen  müssen. 

Die  Farbe  des  Sehnerven  ist  hier  rüthlichurau  mit  einem 
Stiche  in's  Violette ;  es  fehlt  die  physiologische  Transparenz. 

Die  Getässe  zeigen  ganz  besondere  Merkmale.  Vor  Allem 
sehen  Sie  von  den  centralen  Stücken  nichts;  im  Gebiete 
des  Porus  opticus  ist  nämlich  das  Gewebe  hochgradig  ge- 
trübt. Ferner  erscheinen  Ihnen  die  Gefiisse  nur  bruchstück- 
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weise ;  und  wenn  ich  Gefässe  sage,  so  meine  ich  damit  eigent- 
lich mir  die  Venen,  denn  die  Arterien  sind  fadendünn,  ja 
manche  Aeste  gar  nicht  zu  sehen,  dagegen  sind  die  Venen  sehr 
stark  gefüllt,  sehen  dunkel  hlauroth  aus  und  zeigen  starke 
Schlängelungen  bis  weit  in  die  Retina  hinaus,  wir  sehen  sie 
ferner  vom  Sehnerven  auf  die  Retina  f(irmlich  hinabsteigen  und 
auch  auf  diesem  Wege  sind  sie  stark  gewunden  und  erleiden 
Unterbrechungen.  Die  Papille  zeigt  ferner  röthliche  Streifen  und 
wenn  wir  diese  genauer  betrachten,  so  imponiren  sie  als 
Hamorrhagien. 

Was  Sie  hier  vor  sich  sehen  und  was  ich  Ihnen  eben 
kurz  ski/zirt  habe,  ist,  wie  ich  bereits  früher  gesagt,  ana- 
tomisch das  Gegentlieil  vom  Glaucom.  Hatten  wir  beim 
Glaucom  mit  einer  Aushöhlung,  einer  Vertiefung  des  Sehnerven 
zu  thun.  so  zeigt  sich  uns  hier  eine  Erhebung,  eine  ganz  deut- 
liche Schwellung;  der  Sehnerv  ragt  pilzförmig  in  den  Glas- 
körper hinein. 

Bei  der  Entzündung  des  Sehnerven  müssen  wir  dieselben 
Merkmale  finden,  wie  bei  circumscripten  entzündlichen  Processen 
an  anderen  Körpertheilen,  nämlich  Röthung.  Schwellung  des  Ge- 
webes und  deren  Consequenzen.  Das  Gewebe  befindet  sich  unter 
einer  erhöhten  Spannung,  es  lastet  also  ein  gewisser  Druck  auf 
den  Gefässen,  arterielles  Blut  kann  schwer  einströmen,  die  Arterien 
sind  demnach  verdünnt  und  zeigen  zeitweilig  Pulsationserschei- 
nungen :  das  venöse  Blut  ist  im  Abfliessen  gehindert,  es  treten 
Stauungserscheinungen  auf.  die  Venen  sind  daher  stark  gefüllt, 
verbreitert,  schlängeln  sich  viel  stärker,  die  Schlängelungen  gehen 
nicht  in  einer  Ebene  vor  sich,  sondern  in  dem  angeschwollenen 
Sehnervenkopfe  krümmen  sie  sich  und  kommen  dadurch  bald 
tiefer,  bald  höher  zu  liegen,  werden  also  das  einenial  von  einer 
getrübten  Gewebsschichte  bedeckt,  sind  unsichtbar,  dasanderemal 
liegen  sie  wieder  oberflächlich  ,  werden  gesehen ,  um  bei  der 
nächsten  Krümmung  wieder  zu  verschwinden  oder  undeutlicher 
zu  werden.  In  diesem  Falle  sehen  Sie  die  Retina  mit  Ausnahme 
eines  kleinen  Grenzbezirkes  der  Papille,  welche  die  Stauungs- 
erscheinungen ebenfalls  darbietet,  klar,  und  nur  die  Venen- 
schlängelnngen  weisen  daraufhin,  dass  wir  einen  pathologischen 
Fall  vor  uns  haben. 
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Untersuchen  Sie  im  umgekehrten  Bilde,  macht  es  auf  Sie 
den  Eindruck,  als  ob  die  Papille  vergrössert  wäre,  aber  sonst 
sehen  Sie  dasselbe  eben  geschilderte  Bild. 

Bei  der  Stauungspapille  ist  das  Wichtigste  die  Prominenz 
der  Papille.  Woran  erkennen  wir  diese  ? 

Wir  erkennen  die  Prominenz  des  Sehnervenkopfes  vor 
Allem  durch  die  Refractionsdifferenz  desselben  gegenüber  dem 
übrigen  Fundus  und  dann  durch  die  parallactisehe  Verschiebung 
im  aufrechten  sowohl,  wie  im  umgekehrten  Bilde.  Die  Rcfrac- 
tionsdifJerenz  wieder  zeigt  sich  darin ,  dass  wir  ,  um  von  der 
Retina  auf  die  Papille  einzustellen,  immer  schwächer  brechende 
Gläser  hinter  den  Spiegel  bringen  müssen,  also  wenn  wir  ohne 
Glas  die  Körnung  der  Retina  gut  gesehen  haben,  für  die  Papille 
Oonvexgläser  brauchen,  in  diesem  Falle  hier  z.  B,  sechs  Dioptrien. 
Stellen  wir  langsam  ein  Glas  nach  dem  anderen  ein,  so  sehen 
wir  die  Gefässe  gleichsam  die  steile  Papille  hinaufklettern. 

Dieser  Fall,  Fig.  17,  zeigte  Ihnen  also  das  Bild  einer  ausge- 
prägten reinen  Stauungspapille  auf  der  Höhe  der  Erscheinungen. 
In  anderen  Fällen  sehen  Sie  neben  den  radiär  stehenden  streitigen 
Blutungen  auf  der  Papille  auch  solche  auf  der  Netzhaut  in 
weitem  Umkreise  oder  auch  in  Form  von  unregelmässigen 
Flecken,  das  hängt  vom  Sitze  derselben  ab.  Finden  die  Blu- 
tungen hauptsächlich  in  die  Nervenfaserschichte  statt,  so  müssen 
sie,  weil  sie  zwischen  den  Bündeln  liegen,  streifig  sein,  ist  der 
Sitz  dagegen  in  den  äusseren  Schichten  der  Retina ,  in  der 
Körner-  und  granulirten  Schichte,  so  haben  sie  Raum,  sich  in 
der  Fläche  auszubreiten  und  bilden  dann  grössere  oder  kleinere 
unregehnässige  Flecke.  Bei  längerem  Bestände  der  Stauungs- 
papille treten  oft  Gefässneubildungen  im  Sehnervenkopfe  auf. 
die  erst,  weil  sie  streifigen  Hämorrhagien  gleichen,  bei  genauerer 
Ansicht  als  solche  erkannt  werden. 

Der  Anfang  einer  solchen  Stauungspapille  ist  gewöhn- 
lich sehr  bedeutende  Hyperämie  des  Sehnerven  mit  Oedem 
desselben  und  der  umgebenden  Retina,  welche  sich  durch 
einen  eigenthümlichen  Glanz  und  durch  stärkeres  Hervor- 
treten der  Nervenfaserausbreitung,  als  es  de  norma  geschieht, 
auszeichnet.  Das  Oedem  als  solches  kann  sich  vermehren, 
das  Gewebe  des  Sehnervenkopfes  bleibt  dann  transparent ; 

Königstein,  Augenspiegel.  4 
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es  tritt  eben  keine  Zellinfiltration  ein,  aber  die  Gefässerschei- 
niingen  können  ausgesproeben  sein  und  durch  diese  und  durch 
die  Prominenz  der  Papille  k(innen  wir  die  Diagnose  stellen. 
Ohne  dass  es  zu  sichtbaren  entzündlichen  Erscheinungen  ge- 
kommen, kann  die  Stauungspapille  rückgängig  werden,  und 
diese  Fälle  sind  es  vorzüglich,  bei  denen  wir  kaum  eine  Ver- 
schlechterung der  Sehschärfe  finden  und  das  Sehen  auch  durch 
die  ganze  Zeit  der  Erkrankung  erhalten  bleibt.  Wir  werden 
nur  durch  Eeizerscheinungen  des  sehempfindlichen  Apparates 
oder  durch  das  Auftreten  anderer  ausserhalb  des  Auges  liegender 
Symptome,  wie  z.  B.  Kopfschmerz,  Schwindel  etc.,  veranlasst, 
das  Auge  zu  untersuchen. 

Ist  die  Prominenz  der  Papille  nicht  allein  durch  das 
Uedem  verursacht,  sondern  hat  auch  eine  Infiltration  des  Ge- 
webes mit  lymphoiden  Zellen  stattgefunden ,  dann  nehmen 
auch  die  Gefässe  an  der  Erkrankung  insoferne  Antheil,  als  die 
Adventitia  sich  verdickt,  was  ophthalmoskopisch  durch  die 
Trübung  der  Gefässwand  und  späterhin  durch  die  weissen 
Streifen ,  welche  die  Gefässe  begleiten ,  charakterisirt  ist. 
Wir  sehen  auch  weisse  Streifen ,  ein  kleines  Stück  von  der 
Papille  in  die  Retina  hinein  die  Gefässe  begleitend,  an  physio- 
logischen Papillen ,  doch  sind  diese  weiss  glänzend ,  schai  f 
begrenzt,  man  sieht  deutlich,  wie  die  Bindegewebsfasern  das 
Gefäss  einscheiden,  während  bei  der  Papillitis  diese  Streifen 
w^eisslich  grau,  trübe  und  nicht  scharf  begrenzt ,  sondern  ver- 
schwommen aussehen  und  dadurch  dem  Gefässe  ein  mehr 
verschleiertes  Aussehen  verleihen. 

Bei  manchen  Formen  finden  sich  auch  in  der  Papille,  aber 
zumeist  in  deren  Umgebung  weissglänzende,  kleinere  oder  grössere 
Flecken,  die  confluiren  können  und  dann  grössere  Flächen  be- 
decken .  ihrer  Farbe  nach  das  Aussehen  von  markhaltigen 
Fasern  haben  und  in  der  That  auch  der  Verdickung  (Varicosität, 
Hypertrophie)  der  Axencylinder  ihren  Ursprung  verdanken. 

Zum  Unterschiede  von  der  Papillitis,  bei  welcher  eben  mü- 
der Selmervenkoi)f  und  ein  sehr  schmales  Grenzgebiet  erkrankt 
sind,  bezeichnet  man  mit  Neuroretinitis  (Papilloreiinitis)  jene 
Erkrankung  (Fig.  18),  bei  welcher  die  Netzhaut  in  grösserem 
Ausmasse  mit  ergriffen,  dagegen  die  Prominenz  der  Papille  eine 
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geringgradig-eve  ist.  Der  Sehnervenkopf  ist  wolil  geschwellt, 
doch  ragt  dessen  Niveau  viel  weniger  Uber  das  der  Chorioidea 
wie  bei  der  Stauungspapille,  und  fallen  auch  die  Ränder  nicht 
so  steil  ab,  wohl  schon  darum,  weil  die  Schwellung  sich  auf 
die  Retina  fortsetzt  und  also  auch  diese  verdickt  ist.  Es  sind 
aber  sonst  alle  Erscheinungen  der  Tapillitis  nur  schwacher 
ausgesprochen  vorhanden,  die  Venen  sind  geschlängelt,  die 
Arterien  verengt,  das  Gewebe  getrübt  u.  s.  w. 

Sehr  häufig  finden  sich  Hämorrhagien  in  der  Retina,  zumeist 
entlang  den  grossen  Venen,  iiberhanpt  den  Gefässen,  und  aus 


Fig.  18. 


Exquisites  Bild  einer  hochgradigen   Neurodictyitis  antica   (diffusa)  nach 

71.  Stellwag. 

Papille  ganz  verschleiert,  ihre  Grenzen  unsichtbar.  Netzhautvenen  stark 
geschlängelt,  stelien\vei:se  dunkle-,  Arterien  fast  normalbreit;  vielfache 
Deckungserscheinungen  ;in  den  Gefässen  ,  Verschleierung  und  gänzliche 
Unterbrechung  an  einzeln-n  Stellen.  Zahlreiche  Blutextravasate  (im  Holz- 
schnitt schwarz).  Mehrere  rundliche  und  anders  geformte  helle  Plaques, 
deren  einzelne  einen  zarten  Pignieutsium  besitzen,  als  Zeinhen,  dass  daselbst 
auch  d  IS  Pigmeutepithel  mitleidet. 

diesen  Blutungen  (siehe  Fig.  18)  sieht  man  weissliclie  Herde 
sich  entwickeln,  die  entweder  nur  um  die  Papille  herum  liegen 
oder  auch  weit  in  die  Retina  hinein  reichen  können.  Solche 
weisse  Herde  sieht  man  aber  auch  selbstständig,  oline  dass  eine 
Hämorrhagie  vorhanden  gewesen  wäre,  sich  bilden  und  sind  diese 
bedingt,  wie  die  mikroskopische  Untersuchung  lehrt  und  wir  schon 
oben  besprochen  haben,  zum  Theile  durch  Hypertrophie  der  .Vxeu- 

4  * 
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cyliiider  oder  dnvcli  fettige  Eiitavtiiug  des  Stützgewebes,  oder 
durch  Einlagerung  von  Fettkörnclienzellcn  in  die  Kürnerscliichten. 

Oft  sieht  man  all  die  beschriebenen  entzündlichen  Er- 
scheinungen auf  den  Sehnervenkopf  beschränkt,  aber  ohne 
Prominenz  der  Papille,  also  auch  ohne  die  starken  Stauungs- 
Fymptome.  Nur  einfache  Trüljung  mit  kaum  merklicher  Schwel- 
lung und  stärkerer  Rothung  der  Sehnerven  ist  vorhanden,  die 
Grenzen  verschleiert,  Venen  geschlängelt,  etwas  stärker  gefüllt 
und  die  Arterien  nicht  oder  kaum  verengt.  Wir  l)ezeichnen 
dieses  Krankheitsbild  einfach  als  Neuritis  optica. 

So  scharf  als  ich  sie  Ihnen  jetzt  geschildert,  sind  aber 
die  Bilder  nicht  immer  ausgeprägt,  sondern  es  geht  das  eine 
in  das  andere  über  ,  zudem  ändert  sich  ja  das  Bild,  je  nachdem, 
in  welchem  Stadium  der  Erkrankung  wir  es  zu  Gesichte  be- 
kommen, ob  im  Anfang,  wo  nur  stärkere  Röthung.  Streifung 
der  Papille  und  Gefassschlängeliing  vorhanden,  ob  auf  der  Hübe 
der  Erscheinungen  oder  schon  im  regressiven  Stadium,  w^o  die 
Farbe  verschieden ,  aus  grauroth  weiss  wird ,  die  Schwellung 
zurückgebt,  die  Gefässe  sich  ändern  etc.  etc. 

Die  Kenntniss  der  Papillitis  und  Papilloretinitis  sind  auch 
für  Internisten  von  solcher  Wichtigkeit,  dass  ich  noch  einige 
Bemerkungen  über  Vorkommen  und  Entstehung  derselben  etc. 
anknüpfen  möchte. 

In  der  Regel  kommt  die  Papillitis  doppelseitig  vor,  ins- 
besondere bei  Hirntumoren,  die  überhaupt  den  grössten  Procent- 
satz für  die  Stauungspapillen  liefern.  Nachdem  der  Sehnerven- 
stamm keine  Zeichen  der  Erkrankung  bietet,  welche  auf  einen 
directen  Zusammenhang  mit  dem  Tumor  hinweisen,  so  Avurden 
verschiedene  Hypothesen  aufgestellt,  diesen  Zusammenhang  zu 
erklären.  Alle  diese  Hypothesen  nehmen  die  Steigerung  des 
intracraniellen  Druckes  als  wichtigstes  Moment  für  die  Erzeugung 
der  Stauungspapille  an.  Graefe  sagte,  die  Raumbeengung  im 
Schädel  verursacht  Compression  der  Sinus  cavernosi  und  daher 
Behinderung  des  Blutabflusses  aus  der  Vena  ophthalmica  in  die 
Sinus,  daher  Rückstauung  in  den  Bulbus,  Transsudation  in 
den  Sehnerven,  Gedern  desselben,  hierdurch  wieder  gesteigerte 
Strangulation  der  Vena  centralis  u,  s.  f. 
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Diese  Hypothese  liielt  sich  so  hinge,  bis  Seseviann  nach- 
wies, dass  die  Vena  ophthalmica  auch  einen  Ahfiuss  in  die  Vena 
facialis  anterior  habe,  daher  eine  Hennnung-  des  Bhitabflusses 
in  den  Sinus  cavernosus  keine  Stauung  zu  veranlassen  brauche. 

Die  zweite  Hypothese  verlangt  eine  Lyniphstauang.  Sie 
erinnern  sich,  meine  Herren,  aus  der  Anatomie,  dass  der  Seh- 
nerv von  mehreren  Scheiden  eing-ehüUt  ist,  welche  directe 
Fortsetzungen  der  Meningen  sind ;  diese  Scheiden  bilden  einen 
Lyraphraum .  den  intervaginalen  Raum ,  von  dem  Schwalbe 
nachgewiesen,  dass  er  mit  dem  subarachnoidealcn  de-»  Schädels 
im  Zusammenhang  steht.  Die  Hy|)othese  von  Schmidt- Rimpler 
und  Man::;  ist  nun  die,  dass  durch  den  erhöhten  intracraniellen 
Druck,  wie  er  bei  Gehirntumoren  herrscht,  die  Cerebrospinal- 
flüssigkeit  in  den  subvaginalen  Raum  übertritt  und  nun  hier 
einen  Hydrops  vaginae  erzeugt.  Die  weitere  Consequenz  ist  eine 
Lymphstauung,  die  zu  Oedem  in  der  Lamina  cribrosa  und  auch 
des  Sehnervenkopfes  führt  und  in  weiterer  Folge  zur  Incar- 
cerirung  der  Gefässe ,  die  zuerst  eine  venöse  Stauung  veran- 
lassen und  dann  das  Gedern  wieder  vermehren. 

Beide  Theorien  erklären  das  Papillenbild  durch  Stauung 
entstanden  ;  die  neueste  Theorie,  die  von  Leber  und  DeutscJimann 
propagirt  wird  und  die  jenseits  des  Canals  von  Go:vcrs  und 
Hutchinson  gestützt  wird  ,  fasst  die  Stauungspapille  als  eine 
entzündliche  auf. 

Die  Theorie  Leber  s  lautet :  Die  i'apillitis  ist  kein  Resultat 
der  Stauung,  kein  einfaches  Oedem,  sondern  ein  entzündlicher  Pro- 
cess,  der  durch  die  in  den  Zwischenscheidenraum  eingetriebene, 
phlogogene  Substanzen  enthaltende  Cerebrospinalflüssigkcit  an- 
geregt werde  und  sich  eigentlich  von  anderen  Entzündungen 
des  Sehnerven  nur  dem  Grade  nach  unterscheide. 

Dentschviann  stützte  die  Meinung  Leber\-  durch  seine 
Experimente  und  durch  den  Hinweis,  dass  nicht  immer  bei 
Stauungspapille  bedeutender  Hydrops  vaginae  gefunden  worden 
und  dass  andererseits  auch  bei  sehr  geringem  Hydrops  Stauungs- 
papille aufgetreten  wäre. 

Die  Experimente  wurden  an  Kaninchen  ausgeführt,  indem 
in  die  Schnervenscheide  sterilisirtes  Agar  injicirt  wurde.  Waren 
.Mengen  eingespritzt,  welche  den  Sehnerven  nicht  constringirten, 
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SO  traten  im  Momente  der  Injection  wohl  Scliläng-elungen  der 
Gefässe  auf,  die  aber  nach  einigen  Minuten  verschwanden; 
wurde  dagegen  die  Scheide  durch  die  Injectionsmasse  stark 
erweitert,  so  trat  Ischämie  mit  nachfolgender  Atrophie  ein. 
Schwemmte  er  dagegen  im  Agar  pathogene  Keime  auf,  so  trat 
regelmässig  Papillitis  ein.  Er  übertrug  seine  Experimente  in 
den  Schädelraum  und  erzielte  dieselben  Resultate.  Mit  Injection 
sterilisirten  Agars  konnte  keine  dauernde  Veränderung-  am 
Sehnervenkopfe  hervorgerufen  werden,  dagegen  trat  regelmässig 
Entzündung  desselben  ein ,  wenn  phlogogene  Substanzen  als 
tuberculüse  Massen  in  den  Subduralraum  des  Schädels  ein- 
gebracht wurden. 

Ich  habe  Ihnen  die  liauptsächlichsten  Theorien  vorgetragen, 
ohne  Kritik  an  denselben  zu  üben,  und  will  Ihnen  nur  weiter 
bemerken,  dass  Sclimidt  und  Mauz,  die  Begründer  der  Lymph- 
stauungs-  oder  Transporttheorie,  auch  jetzt  noch  an  dersell)en 
festhalten  und  sie  gegenüber  den  Augritfen  von  Leber  und  DeiitscJi- 
mann  energisch  vertheidigen. 

Die  Entzündung  des  Sehnerven  kommt  idiopathisch  relativ 
selten  vor,  dagegen  sehr  liäufig  in  Folge  von  Krankheits- 
processen  im  Craniuni  und  in  der  Orbita,  und  da  sind  es 
zumeist  Tumoren,  welche  die  Krankheitserreger  sind.  Grösse 
und  Beschaffenheit  des  Tumors  sind  nicht  von  Einfluss,  dagegen 
aber  die  Localität ;  so  ist  es  nachgewiesen,  dass  Tumoren  des 
Kleinhirns  am  häufigsten  mit  Stauungspapille  einhergehen.  Auch 
Abscesse  des  Gehirns  und  seiner  Häute ,  sowie  Erweichung, 
Meningitis  (hier  sehr  oft  direct  fortgcleitet),  Blutungen,  insbe- 
sondere in  die  Sehnerven*cheiden ,  Hydrocephalus ,  Schädel- 
difformitäten ,  Thrombose  der  Hirnsinus ,  Verengerung  des 
Foramen  opticum  durch  Periostitis  oder  rheumatische  Schwel- 
lungen daselbst,  ferner  wohl  fortgeleitet  die  verschiedensten 
entzündlichen  Processe  in  der  Orbita  rufen  Erkrankungen  des 
Sehnerven  hervor.  Papilloretinitis  kommt  aber  auch  nach  ver- 
schiedenen acut  fieberhaften  Erkrankungen  infectiöser  Natur,  so 
nach  Scharlach,  Masern,  Typhus,  Blattern,  ferner  bei  gewissen 
chronischen  Processen,  als  Lues,  Bleiintoxication,  Albuminurie, 
ferner  bei  Menstruationsanomalien,  bei  hochgradiger  Anämie, 
nach  starken  Blutverlusten  etc.  vor. 
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Von  der  Entziindmig  des  extrabulbäreu  Tlieiles  des  8eli- 
nerveu  wollen  wir  hier  nicht  sprechen .  weil  dieselbe  zAuneist 
durch  die  Functionsprüfung  erschlossen  wird.  Ist  sie  bis  in  den 
Sehnervenkopf  vorgedrungen,  dann  liefert  sie  das  ►Spiegelbild 
der  einfachen  Neuritis  optica. 

Atrophie  des  Sehnerven. 

M.  H. !  Mit  dem  Augenspiegel  können  wir  dreierlei  Formen 
des  Selinervenschwundes  unterscheiden,  die  in  ihren  Typen  in 
der  That  so  diftcrent  von  einander  sind,  dass  auch  ein  Anfänger 
leicht  die  Diagnose  stellen  kann. 

Diese  drei  Formen  sind : 

1.  die  genuine  oder  graue  Atrophie; 

2.  die  neuritische  Atrophie  und 

3.  die  retinitische  Atrophie. 

1 .  Die  genuine ,  auch  tabetische  oder  graue,  progressive 
Atrophie  genannt,  charakterisirt  sich,  wie  Sie  an  einigen  Bei- 
spielen hier  sehen,  durch  die  Farbe  der  Papille ;  diese  ist  weiss, 
grau  oder  auch  grünlich  oder  bläulich  verfärbt,  nicht  opak,  sondern 
die  Tüpfel  der  Siebhaut  deutlich  zu  sehen,  also  die  Sehnerven- 
substanz transparent ,  der  Sehnerv  im  Ganzen  excavirt ,  aber 
flach,  muldenförmig,  die  Gefässe  knicken  am  Rande  nicht  ab, 
sondern  gehen  in  flachen  Bogen  vom  Netzhautrande  zum  Poms 
opticus,  die  Papille  selbst  scharf  begrenzt,  die  Gefässe  in  toto 
schmäler  oder  nur  anfangs  die  Arterien,  jedenfalls  die  Anzahl 
der  Gefässe  eine  geringere ,  so  dass  z.  B.  auf  der  temporalen 
Hälfte  gar  keine  oder  nur  einige  wenige  Gefiisse  sichtbar  sind, 
was  davon  herrührt,  dass  eben  durch  die  Abnahme  des  Calibers 
der  Gefässe  die  sonst  daselbst  sichtbaren  kleinen  Gefässe  un- 
sichtbar werden. 

Im  Beginne  der  Atrophie  ist  dieselbe,  d,  h.  die  charakteri- 
stischen Symptome,  noch  nicht  deutlich  ausgesprochen,  man 
findet  aber  schon  Verftirbung  des  temporalen  Papillentheiles 
und  ist  im  umgekehrten  Bilde  die  ganze  Papille  weiss  zu  sehen. 

Resumire  ich  die  charakteristischen  Symptome  der  genuinen 
Atrophie,  so  bestehen  sie  in  1.  Verfärbung  mit  Transparenz; 
2.  Verengerung  der  Gefässe;  3.  Excavation;  4.  sehr  scharfe 
Begrenzung  der  Papille. 
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2.  Die  neuritische  Atrophie  ist,  wie  der  Name  besagt,  ein 
Folg'ezustand  einer  Entzündung- des  Selmerveii;  es  werden  sich 
demnach  auch  bei  ihr  die  bestandenen  entzündlichen  Erschei- 
nungen aussprechen,  so  dass  wir  in  den  Stand  gesetzt  werden, 
auch  noch  lange  nachher  das  Vorhandengewesensein  einer 
Papiliitis  zu  constatiren. 

Sie  sehen  bei  diesem  Manne,  der  an  beiden  Augen  blind  ist, 
eine  Verfärbung  der  Papille  in's  Graue,  bei  einem  anderen  wieder 
in's  Weisse  oder  Bläuliche;  die  Farbe  ist  demnach  wohl  dieselbe 
wie  bei  der  genuinen  Atrophie,  aber  es  fehlt  dem  Sehnervenkopf 
das  Durchsichtige,  die  Transparenz,  er  ist  trübe,  die  Tüpfel  der 
Lamina  cribrosa  sind  nicht  sichtbar.  Die  Grenzen  der  Papille  sind 
verschwommen,  die  Gefässe  in  ihrem  Verhältniss  zu  einander  ver- 
schieden ,  die  Arterien  eng,  die  Venen  breiter  als  normal  und 
geschlängelt.  Die  Gefässwände  sind  ferner  verdickt,  die  Arterien 
von  weissen  unregelmässigen  Streifen  eingesäumt.  Eine  Excavation 
ist  im  Anfange  mindestens  nicht  zu  sehen,  im  Gegentheil  die 
Papille  sogar  gewöhnlich  prominent.  Dies  ist  das  Charaktcristicum 
einer  frischen  neuritischen  Atrophie;  es  entspricht  einem  vor- 
gerückten regressiven  Stadium  der  Neuritis  sive  Papiliitis  Be- 
steht aber  die  Atrophie  schon  lange  Zeit,  dann  verwischen  sich 
diese  scharfen  Unterschiede,  die  Grenzen  der  Papille  können 
scharf  werden  und  dieselbe  sogar  einige  Transparenz  zeigen ; 
es  tritt  aber  dann  zumeist  ein  gelblicher  Ring  um  die  Papille 
auf,  der  vom  normalen  Biudegewebsring  verschieden  ist,  der  in 
Folge  von  Pigmentepithelveränderungen  entstanden .  die  den 
Ausgang  der  Erkrankung  der  hier  entzündeten  Retina  bilden. 

Resume:  Verfärbung  der  Papille,  Unsichtbarkeit  der  Lamina 
cribrosa,  verschwommene  Grenzen,  enge  Arterien  mit  verdickten 
Wänden,  Schlängelung  der  Venen,  oft  leichte  Schwellung. 

3.  Die  retinitische  Atrophie  ist  ebenfalls  charakterisirt 
durch  die  Farbe,  die  zumeist  eine  gelbliche  ist,  daher  sie  auch 
oft  gelhe  Atro])hie  genannt  wird,  sie  kann  jedoch  auch  grünlich 
oder  grauröthlich  sein,  immer  aber  hat  sie  etwas  eigenthümlich 
Wachsartiges  oder  Fettglänzendes.  Die  Gefässe  sind  zumeist 
eng,  manchmal  so  verdünnt ,  dass  auf  dem  Sehnerven  nur  die 
Hauptstämme  sichtbar  sind  und  diese  wegen  ihrer  Dünnheit 
nicht  weit  auf  die  Retina  oder  fast  gar  nicht  verfolgt  werden 
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können.  Die  Grenzen  der  Papille  sind  nicht  sehr  deutlich, 
Exeavation  ist  zumeist  keine  vorhanden,  weil  ja  auch  die  Retina 
atrophisch  ist  und  hierdurch  der  Niveauunterschied  ansgegliehen 
wird.  Diese  Form  der  Atrophie  ist  eine  ascendirende,  von  der 
Retina  zum  Sehnerven  übergreifende,  durch  Retinitiden  und 
Chorioretinitiden  hervorgerufen.  Der  Typus  wird  durch  die 
Retinitis  pigmentosa  gebildet.  Es  gelingt  auch  in  vielen  Fällen, 
aus  dem  Aussehen  der  Papille  allein  die  Diagnose  Pigment- 
degeneration der  Netzhaut  zu  machen. 

Resume :  Decoloration  ,  Wachsglanz  ,  verschwommene 
Grenzen,  verengerte  Gefässe. 

So  genau  von  einander  zu  unterscheiden  sind  diese  drei 
Formen  der  Atrophie  nur  in  ihren  typischen  Formen,  wie  ich 
Ihnen  solche  vorgestellt  habe ;  nicht  gar  so  selten  gibt  uns  aber 
das  Augenspiegelbild  keine  Auskunft,  ob  genuine  oder  neuri- 
tische  Atrophie  ,  insbesondere  dann ,  wenn  die  Atrophie  schon 
viele  Jahre  besteht. 

Ueber  das  Vorkommen,  die  Aetiologie  der  Atrophie  kann 
ich  mich  ganz  kurz  fassen ,  die  retinitische  und  neuritische 
Atrophie  kommen,  die  eine  nach  Entzündungen  der  Retina  und 
der  ihr  benachbarten  Membran,  der  Chorioidea,  sowie  hauptsäch- 
lich bei  der  sogenannten  Retinitis  pigmentosa  vor,  die  andere 
bildet  den  Endausgang  einer  localen  Entzündung,  die,  wie  wir 
gehört  haben,  sehr  oft  eine  centrale  Ursache  hat. 

Die  genuine  oder  graue  Atrophie  tritt  idiopathisch  auf,  d.h. 
wir  finden  weder  früher,  noch  spater  irgend  eine  Ursache  für  den 
Nervenschwund  ;  er  bleibt  auf  den  N.  opticus  allein  beschränkt. 
Am  häufigsten  tritt  die  Atrophie  in  Verbindung  mit  Erkrankungen 
des  Centrainervensystems,  insbesondcrs  derMedulla  spinalis,  auf, 
sie  wird  daher  auch  tabische  oder  spinale  Atrophie  genannt. 
Von  den  Cerebralaffectionen  ist  es  besonders  die  multiple 
Sclerose,  welche  Atrophie  im  Gefolge  hat,  doch  auch  Tumoren, 
Hydrocephalus  etc.  bewirken  Schwund  der  Sehnervenfasern, 
wenn  sie  die  Leitungsbahnen,  d.  i.  die  Tractus  opt.,  Chiasma 
oder  die  Nervi  optici  selbst  drücken.  Ebenso  entsteht  das  Bild 
der  progressiven  Atrophie  nach  Embolie  der  Centraiarterie  und 
nach  Continuitätstrennung  des  Sehnerven. 
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Häufig  liaben  wir  Gelegenheit,  die  Deeoloration  nur  auf 
einem  Tlieile  der  Papille  ausgesprochen  zu  sehen ,  während 
der  übrige  noch  schöne  normale  Küthe  zeigt,  die  Atrophie  ist 
dann  eben  nur  eine  partielle.  Sie  ist  zumeist  auf  die  temporale 
Hälfte  beschränkt  und  tritt  vorzüglich  nach  Tabak-  und 
Alkoholmissbrauch  auf,  doch  auch  nach  chronischen  retro- 
bulbären Neuritiden  aus  anderer  Ursache. 

M.  H. !  Aus  der  Deeoloration  allein  können  Sie  aber  über 
Sehschärfe  etc.  kein  Urtheil  abgeben ;  Sie  finden  z,  B.  nach 
einer  extraocularen  Neuritis  die  Papille  ganz  weiss  und  normale 
Sehschärfe,  freilich  ausnahmsweise. 


Erkraiikiiiigeii  der  Netzhaut. 


Die  anatomisclie  Eintlicilun<i'  der  Retinitisfonnen  bezieht 
sich  darauf,  ob  die  Erkrankung-  hani)t8äc'hlich  in  den  inneren 
Scliichten  (dem  Glaskörper  zug-ewendet)  oder  in  den  äusseren 
(der  Cborioidea  zug-ewendetl  ihren  Sitz  hat ,  ob  sie  circum- 
script  oder  diifus  auftritt.  Wir  überg-chen  diese  Eintheilung-, 
weil  sie  gegenwartig,  soll  auch  sagen  für  uns  keinen  besonderen 
Werth  hat  und  berücksichtigen  mehr  die  klinische,  welche  auf 
der  Actiologie  beruht.  Nur  das  eine  halten  wir  fest,  dass  die 
Eetina  im  physiologischen  Zustande  eine  g'lashelle  Membran 
ist,  dass  also,  wenn  irgend  eine  Erkrankung  dieses  Organes 
auftritt,  vor  Allem  die  Durchsichtigkeit  alterirt  wird  oder  dass, 
wenn  eine  Entzündung  oder  sonst  ein  pathologischer  Process 
vorhanden,  derselbe  sich  auch  in  den  Gefässen  ausdrücken  muss. 
Von  diesem  Standpunkte  ist  es  gleichgiltig,  welche  Retinitis- 
form immer  wir  untersuchen  mögen. 

Der  Aetiologic  nach  unterscheiden  wir  eine 

Retinitis  aibuminurica. 

Die  Retinitis  albuminurica  geht  wie  alleRetiuitidcn  mit  Trü- 
bung- des  Gewebes  und  Veränderungen  an  den  Gefässen  einher. 
Sie  ist  jedoch  auch  zumeist  mit  Neuritis  combinirt.  Die  Tapille 
ist  dann  geröthet  und  getrübt,  manchmal  auch  leicht  geschwellt, 
ihre  Grenzen  selbstredend  verschwommen ,  deutliche  Streifung 
von  der  Papilla  bis  weit  in  die  Retina  hinein.  Die  Gefäss- 
veränderungen  bestehen  in  Schlängelung,  dunklerer  Farbe  und 
Erweiterung  der  Venen,  ferner  in  thcihveisem  Gedecktsein  der- 
selben und  in  engerem  Calibcr  der  Arterien.  Ks  treten  ferner 
Blutungen  in  der  Retina  auf,  die  sich  mehr  um  die  Papille 
heruragrujipiren ,   strich-  oder  punktförmig  sind .  und  endlich 
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weisslichc  Flecken  von  nnreg-elinässig-er  Form  und  verschiedener 
Grösse,  die  mit  einander  confliiiren  können  und  dann  einzelne 
grosse  i*la((ues  bilden. 


Fig.  l'J. 


Neuroretinitis  albuminurica  (IVecA-er  u.  Masselan). 

Cliiirakteristiscli  aber  ist  (Fi«;-.  11»)  die  Sternfig-nr  um  die 
Macula.  Oft  besteht  sie  nur  aus  kleinen  »Spritzern,  die  schon 
durch  die  Art  ihrer  Anordnung-  den  Verdacht  auf  Morbus  Brightii 
lenken,  zeitweilig  ist  aber  die  Sternfigur  aus  weissen  oder 
gelblichweissen  Strichen  zusammengesetzt,  die  ein  dunkelrost- 
braunes Centrum  einscliliessen ,  wie  in  der  Abbildung  in  sehr 
ausgeprägter  Form  zu  sehen. 

Die  weissen  Plaques,  die  zumeist  um  die  Papille  herum 
liegen,  können  sich  auch  weit  hinaus  in  die  Retina  erstrecken, 
so  dass  der  ganze  Augenhintergrund  wci.sslioh.  matt  glänzend 
aussieht. 

^lan  hat  nicht  sehr  oft  Gelegenheit,  diese  Form  der  Netz- 
hauterkrankang  in  ihrem  Pcginne  zu  sehen,  die  Kranken  kommen 
gewöhnlich  zu  uns,  wenn  schon  bedeutende  Sehstörungen  vor- 
handen sind,  und  das  Bild  der  albuminurischen  Form  schon 
stark  ausgeprägt  ist.  Freilich  gelingt  es  Ihnen  dann  oft  aus 
der  Untersuchung  mit  dem  Spiegel  eine  interne  Erkrankung, 
die  bis  dahin  gar  nicht  vermutliet  worden,  zu  erschliessen  und 
durch  die  Untersuciiung  des  Urins  zu  bestätigen.  Die  BrigJif^oSn^ 
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Nierenerkrankung-  kann  oft  lange  keine  anderen  bemerkens- 
wertlien  Symptome,  als  sie  eben  durch  die  Veränderungen  im 
Auge  gegeben  sind,  darbieten. 

Ich  habe  durch  lange  Zeit  sämmtliehe  Brightiker  der 
4.  medicin.  Abtheilung  im  Allgemeinen  Krankenhause  unter- 
sucht und  kann  jene  Angaben  bestätigen,  nach  welchen  nur 
ein  kleiner  Trocentsatz  (7— So/^)  der  Nierenkranken  mit  Retinitis 
behaftet  ist.  Es  ist  aber  andererseits  auch  interessant  mit 
dem  Spiegel  zu  verfolgen,  wie  rasch  in  manchen  Fallen 
die  Augenerscheinungen  sich  ausbilden .  insbesondere  beim 
acuten  Morbus  Briglitii.  Ich  sehe  heute  nichts  als  einen  ver- 
stärkten Glanz  der  Retina  vorzüglich  nach  aussen  von  der 
l*apille,  die  Ränder  derselben  noch  scharf  begrenzt,  aber  schon 
deutliche  Streifung  bemerkbar;  am  nächsten  Tag  der  Glanz 
noch  starker  ausgeprägt,  Streifung  deutlicher,  Papillengrenzen 
schon  etwas  verschwommen,  Venen  gut  gefallt,  vielleicht  etwas 
stärker  ausgedehnt,  das  lässt  sich  aber  nicht  sicher  constatiren, 
Sehvermögen  hat  nicht  gelitten.  Am  dritten  oder  vierten  Tag 
macht  die  Retina  schon  deutlich  den  Eindruck,  als  ob  ein 
starker  brechender  Körper  sich  in  derselben  befinde,  sie  sieht 
ödematös  aus,  eine  kleine  Hämorrhagie  ist  entstanden,  die 
Gegend  der  Macula  stark  reflectirend.  Von  allen  Seiten  ziehen 
wellenförmig  gekrümmte,  schlangenähnliche,  leuchtende  Linien 
gegen  dieselbe  und  verleihen  ihr  ein  eigenthümliches  Aussehen. 
Am  nächsten  Tage  ist  schon  in  der  Gegend  des  Blutaustrittes  ein 
weissliclier  Fleck  zu  sehen,  der  mit  der  Hämorrhagie  nicht  im 
Connex  steht ;  in  den  folgenden  Tagen  verbreitet  sich  derselbe 
zusehends,  der  rothe  Blutfleck  verschwindet  langsam,  an  seine 
Stelle  tritt  weissliche  Verfärbung  auf,  die  sich  manchmal  von 
den  genuin  auftretenden  weissen  Plaques  durch  den  Ton  der  Farbe 
unterscheidet,  indem  letztere  einen  Stich  in's  Bläuliche  haben 
und  gleich  von  vorneherein  etwas  Fettglanz  besitzen  können. 

Die  Macula  kann  trotz  der  ausgebreiteten  Plaques  noch  immer 
ihr  normales  Aussehen  behalten,  ja  auch  der  Reflexring  ist  zu 
sehen  und  oft  stärker  glänzend  und  breiter  als  im  physiologischen 
Zustand.  In  den  folgenden  Wochen  können  dann  neue  Hämor- 
rhagien  in  geringerer  oder  grösserer  Anzahl  auftreten  und  nun 
beginnt  auch  die  Macula  sich  zu  verändern.  Ueber  Nacht  ist  ein 
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weisser  Streifen  anfg-etreten,  (lern  sich  in  wenigen  Tagen  mehrere 
andere  hinzugesellen  und  die  bekannte  Hternform  bilden  und 
deren  Ränder  ebenso  wie  das  Centrum  rostbraun  geftirbt  sind.  Ich 
kann  mir  dies  nicht  lediglich  als  Contrasterscheinung  erklären, 
wie  dies  von  manchen  Autoren  geschieht,  sondern  fasse  es  so 
auf,  dass  entsprechend  den  Aveissen  Streifen  das  Pigmentepithel 
zu  Grunde  gegangen  oder  verdeckt  worden ,  und  dass  in  den 
Interstitien  und  im  Centrum  bei  der  Aufquellung  der  Retina 
dasselbe  sich  so  verändert ,  dass  die  rigmentkörnchen  zum 
Theile  frei  geworden  und  nun  die  Retina  diffus  färben.  Es  ist 
dies  eine  Ansicht,  für  welche  ich  keinen  anatomischen  Beweis 
beibringen  kann,  da  es  mir,  trotzdem  ich  mehrere  typische  Fälle 
vom  Anftmg  bis  zum  Exitus  verfolgt  und  diese  auch  zur  Section 
kamen,  bei  allen  Anstrengungen  nicht  gelang,  in  den  Besitz 
der  betreffenden  Bulbi  zu  gelangen  und  so  den  Augenspiegel- 
bcfund  durch  den  anatomischen  zu  controliren. 

Sind  die  Erscheinungen  so  weit  gediehen ,  so  wird  die 
l'apille  auch  immer  trüber,  ihre  Grenzen  immer  verschwommener 
und  die  Schlängelung  der  Venen,  sowie  ihre  Verbreiterung  immer 
ausgeprägter,  das  letale  Ende  ist  nahe. 

Ich  habe  keinen  Fall  von  acutem  Morbus  Brighti,  bei  dem 
die  ophthalmoskopischen  Erscheinungen  so  stark  ausgesprochen 
waren,  in  Genesung  tibergehen  sehen;  sie  starben  alle  nach 
relativ  kurzer  Zeit. 

Bei  jüngeren  Individuen  kommen  auch  acute  Nephritiden 
vor  mit  zahlreichen  eclamptischen  Anfällen,  l)ei  denen  mit  dem 
Augenspiegel  nichts  als  Oedem  der  Retina  zu  sehen  ist,  aus- 
nahmsweise eine  kleine  Blutung,  die  oft,  ohne  eine  Spur  zurückzu- 
lassen, verschwinden  kann.  Es  kann  kurz  nach  den  eclamptischen 
Anfiillen  vorübergehende  Erblindung  auftreten,  diese  sich  mehr- 
mals wiederholen,  der  Spiegel  zeigt  innuer  nur  jenen  erhöhten 
Glanz  der  Netzhaut,  insbesondere  um  die  Macula  lutea  und  die 
deutliche  Nervenfaserausstrahlung  des  Opticus  in  die  Retina. 
Aber  auch  deutlich  ausgesprochene  Veränderungen  in  der  Retina 
können  sich  zurückbilden  ,  die  Papille  kann  sich  wieder  ab- 
grenzen und  die  weissen  Stippchen  in  der  Gegend  der  Macula 
immer  kleiner  werden  und  abblassen,  so  dass  Sie  nur  bei  darauf 
gerichteter  besonderer  Aufmerksamkeit  noch  etwas  von  ihnen 
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sehen.  Das  sind  zumeist  solche  Fälle,  die  während  der 
Schwangerschaft  oder  auch  nur  kurz  vor  der  Entbindung  an 
Nephritis  gelitten,  und  ferner  hei  der  Netzhauterkrankung 
nach  Scharlaeh-Nephritis. 

Solche  Kranke  sind,  wie  Sie  leicht  erkennen  werden,  fiir 
einen  Spiegelcurs  schwer  erhältlich,  trotzdem  kann  ich  Ihnen 
in  diesem  Cnrse  zwei  Fälle  demonstrircn,  von  denen  Sie  dem 
ersten  an  dem  gedunsenen  Gesichte,  den  geschwollenen  Lidern 
etc.  seine  Erkrankung  bereits  de  aspectu  ablesen;  er  hat  die 
oben  beschriebenen  Plaques  und  die  charakteristische  Sternfigur, 
er  ist  seit  fünf  Wochen  in  Spitalsbehandlung  und  wird  wohl 
nicht  sehr  lange  mehr  in  derselben  verweilen.  Der  andere 
Fall  ist  eine  Frau,  die  ich  vor  4  Jahren  auf  einer  geburts- 
hilflichen Klinik  untersucht,  die  damals  das  Bild  einer  Neuroretinitis 
Brightica  mit  zahlreichen  Hämorrhagien  darbot ;  heute  sehen 
Sie  nur  bei  gespannter  Aufmcn-ksamkeit  eine  Anzahl  sehr  kleiner, 
weiss  glänzender  Stippchen  um  den  gelben  Fleck  herum  gruppirt. 

Mitunter  können  auch  wohl  Gefässobliterationen,  weiss- 
liche  verästelte  Streifen,  Netzhautstränge,  die  von  einer  nar- 
bigen Veränderung  in  der  Retina  herrühren,  und  Verfärbung 
der  Pai)ille  zurückbleiben. 

Ich  bin,  meine  Herren,  etwas  länger,  als  es  uns  die 
kurz  zugemessene  Zeit  gestattet,  bei  dieser  Erkrankungsform 
verweilt,  weil  sie,  wie  ich  schon  oben  besprochen,  oft  erst  auf 
die  Allgemeinerkrankung  verweist  und  weil  diese  Kranken  oft 
den  Augenarzt  zuerst  aufsuchen,  und  der  Internist,  da  ihm  nicht 
über  Sj'mptome,  die  auf  eine  Nierenerkrankung  hinweisen, 
geklagt  wird,  die  Urinuntersuchung  versäumt. 

Die  Retinitis  albuminurica  tritt  nicht  immer  so  charak- 
teristisch auf,  dass  man  sie  nicht  mit  anderen  Retinitisformen 
verwechseln  könnte,  die  erste  Vermuthung  wird  aber  immer, 
wenn  eben  die  gewissen  Erscheinungen  an  der  Macula  vorhanden 
sind,  die  sein,  dass  sie  ex  Morbo  Brighti  entstanden. 

Retinitis  diabetica. 

Diese  Netzhauterkrankung  hat  wenig  Charakteristisches. 
Die  Papille  kann  leicht  geschwellt  sein  oder  auch  nur  stark 
geröthet   mit  verschw^ommenen  Rändern,  das  Verhältniss  der 
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ArtcricMi  und  Venen  eben  wie  bei  einfacher  Retinitis  oder  Neu- 
ritis, d.  h.  die  Arterien  vielleicht  eng-er,  die  Venen  breiter  und 
geschläng-elt.  die  Retina  von  zahlreichen  Blutungen  in  Strich- 
und  Fleckenform  durchsetzt.  Auch  weisse  oder  gelbliche  Plaques 
sind  zu  sehen,  aber  nicht  in  so  charakteristischer  Form  wie  bei 
Morbus  Brighti.  Ist  die  eigenthlimliclie  Sternform  um  die  Macula 
vorhanden  und  ausserdem  auch  noch  Oonfiuenz  der  Plaques  um 
die  Papille,  so  wird  die  Untersuchung  des  Urins  in  den  meisten 
Fällen  auch  Eiweiss  nachweisen.  Es  kommen  ferner  auch 
Blutungen  in  den  Glaskörper  vor,  die  späterhin  Trül)ungen 
zurücklassen. 

Retinitis  leucaemica. 

Die  Netzhautentzündung  bei  Leucämie  hat  ein  ganz  be- 
sonderes Gepräge.  Der  Fundus  ist  autfallend  blass,  mehr  in's 
Gelbliche  als  in's  Rothe  gehend,  die  Papille  ist  nicht  trans- 
parent, manclimal  deutlich  getrübt,  blass  und  die  Grenzen  nicht 
markirt.  Am  charakteristischesten  sind  die  Gefässerscheinungen; 
die  Venen  sind  statt  dunkel  oder  blauroth,  hell  blassroth  und 
die  Arterien  sehen  orangegelb  aus.  Die  Retina  zeigt  die  ge- 
wisse, fast  bei  allen  Retinitiden  vorkommende  streifige  Trübung, 
aber  durch  die  Blässe  der  Netzhaut  etwas  verwischt  aussehend. 
Die  blasse,  gelbliche  Farbe  ist  besonders  deutlich  bei  blond- 
haarigen Individuen,  bei  denen  die  Chorioidea  durchscheint, 
zu  sehen.  Eb  sind  auch  Blutungen  vorhanden,  aber  nicht  in 
sehr  grosser  Ausdehnung,  die  entsprechend  der  allgemeinen 
Blutfarbe  sehr  blass  aussehen;  ferner  kommen  auch  weissliche 
Plaques  vor,  wie  auch  zeitweilig  weissliche  Herde  mit  rothem 
Saum,  die  kleinen  Hügeln  entsprechen,  indem  sie  ein  wenig 
])rominiren;  das  weissliche  Centrum  ist  von  Lymphkörperchen, 
der  rothe  Saum  von  rothen  Blutkörperchen  gebildet.  Aehnliche 
Erkrankungen  der  Netzhaut  können  wir  übrigens  immer  finden, 
wo  es  sich  um  veränderte  Beschaffenheit  in  der  Blutzusammen- 
setzung und  -Bereitung,  wie  bei  perniciöser  Anämie,  Chloran- 
ämie, bei  Carcinoniatose  nach  schweren,  langdauernden,  er- 
schöpfenden Erkrankungen  etc.  handelt. 


Retinitis  luetica. 


Retinitis  luetica. 

Wir  beziehen  unstM-  normales  Material,  da  wir  ja  nur 
g-esunde  Augen  brauelien  können,  und  da  die  Personen,  nni 
eine  Stunde  lang-  die  Untersucluing-  mit  dem  Augenspiegel 
auszulialten.  auch  sonst  von  kräftiger  Constitution  sein  müssen, 
aus  den  syphilitise.lien  und  dermatologiselien  Abtlieilimgen. 
Avir  sollten  demnach .  wenn  in  der  That  die  luetischen  Erkran- 
kungen der  Net/haut  so  häufig  wären,  als  manche  Autoren 
behaupten,  oft  Gelegenheit  hal)en,  solche  zu  sehen.  Dem  ist 
jedoch  nicht  so:  die  luetische  Retinitis  ist  ziendieh  selten. 
Was  von  Ole  Bull  und  Schnabel  als  Netzhautreizung  und  be- 
ginnende Retinitis  beschrieben  wurde,  ist  wolil  sehr  häufig  zu  be- 
obachten ,  ich  kann  aber  diesen  Zustand,  der  sich,  wenn  man 
dieselben  Fälle  längere  Zeit  hindurch  untersucht,  innner  so  ziemlich 
gleich  verhält  und  in  radiärer  Streifung  der  Netzhaut,  stärkerer 
Röthung  de;  Sehnerven,  nicht  deutlich  ausgesprochener  Be- 
grenzung desselben  etc.  etc.  bestellt,  nicht  für  pathologisch 
halten  ;  ich  habe  ihn  bei  Leuten  mit  einfachem  Eczem,  Scabies, 
Prurigo ,  Lupus ,  chronischer  Tuberculose  und  auch  bei  ganz 
gesunden  Individuen,  die  blos  einer  Brillenbestinnnung  halber 
kamen,  ebenso  häufig  gesehen,  als  bei  mit  Lues  behafteten 
Individuen. 

Die  wirkliche  Retinitis  syphilitica  zeigt  eine  deutlich 
hyperämiscbe  Papille,  verschwommene  Grenzen  und  Trübung 
der  Retina,  nicht  allein  radiäre  Streifung.  Ferner  ist  der 
Glaskörper  staubartig  getrübt,  zeitweilig  wohl  auch  von  ein- 
zelnen grcisseren,  flockigen  oder  membranösen  Opacitäten  durch- 
setzt. Mitunter  treten  in  der  Gegend  der  Macula  Exsudat- 
herdc  von  weisslicher,  auch  grünlicher  Farbe  auf  oder  auch 
in  der  Aeqiiatorialgegend,  die  sich  vollständig  zurUckbilden 
können,  oder  eine  narbige  Veränderung  zurücklassen,  oder  auch 
die  betreffende  Netzhautpartie  zur  Atrophie  bringen,  bei  der  das 
Pigmentepithel  entfärbt  wird  und  die  Chorioidca,  respective  auch 
die  Sclera  durchscheinen. 

In  seltenen  Fällen  tritt  die  luetische  Erkrankung  der  Netz- 
haut als  Re  ti  nitis  macularis  sive  centralis  rccidiva 
auf;  sie  zeichnet  sich  durch  einen  grauen  oder  gelblichen  Fleck 
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an  der  Stelle  der  Macula  oder  durch  zahlreiclie  kleine  weiss- 
liclie  oder  gelbliche,  wenig-  glänzende  Pünktchen,  einzehie 
Piginentflecken  oder  auch  nur  durch  eine  einfache  diffuse 
Trübung  dieser  Gegend  aus.  Nachdem  die  Papille  und  ihre 
directe  Umgehung  sich  nicht  abnorm  verhalten ,  könnte  ein 
Uebersehen  stattfinden  ;  es  ist  daher  nothwendig ,  bei  jedes- 
maliger Untersuchung  auch  die  Gegend  der  Macula  genau  zu 
inspiciren. 

Wir  nennen  diese  Erkrankung  rccidiva,  weil  sie  eben 
häufige  und  oft  schnell  aufeinander  folgende  Rückfalle  zeigt. 
Die  Natur  der  Sache  bringt  es,  wie  ich  bereits  früher  bemerkt, 
mit  sich ,  dass  ich  Ihnen  gewisse  Fälle  nicht  zeigen  kann, 
erstens  weil  sie  nicht  so  häufig  sind ,  dass  man  sie  jederzeit 
pro  cursu  zur  Hand  hätte,  und  dann  weil  es  gegen  das  Interesse 
des  Kranken  wäre,  ihn  während  einer  acuten  Erkrankung  in 
einem  Augenspiegelcurs  von  so  vielen  Personen  untersuchen  zu 
lassen,  aber  innnerhin  werden  Sie  doch  im  Stande  sein,  nach 
der  gegebenen  Beschreibung  die  vorhin  geschilderten  Fälle  einer 
Retinitis  leucaemica  und  der  luetischen  Formen  zu  erkennen. 
Die  noch  selteneren  Formen  der  Retinitis  punctata  albescens, 
proliferans  etc.  übergehe  ich  einfach,  weil  sie  das  uns  gesteckte 
Ziel  überschreiten. 

Dagegen  bin  ich  im  Stande,  Ihnen  eine  ziendich  grosse 
Anzahl  von  Fällen  mit 

Retinitis  pigmentosa 

vorzustellen. 

Wenn  Sie  diese  Fälle  spiegeln,  so  fällt  Ihnen  auf,  dass 
keinerlei  Entzündungserscheinungen  in  der  Retina  vorhanden 
sind.  Diese  Erkrankung  führt  auch  mit  Unrecht  den  Namen 
Retinitis,  es  wäre  passender,  sie  als  Pigmentdegeneration  der 
Netzhaut,  und  zwar  als  typische,  zu  bezeichnen. 

Wir  beginnen  mit  dem  am  wenigsten  vorgeschrittenen  Falle 
und  finden,  dass  die  Farbe  der  Papille  verändert  ist.  sie  hat 
einen  Stich  in's  Gelbgrauliche,  das  Gewebe  nicht  transparent,  die 
Grenzen  nicht  ganz  scharf,  die  Gefässe  zeigen  kaum  noch  deut- 
liche Veränderungen,  sie  scheinen  nicht  verengt  zu  sein ;  aber  die 
Netzhaut  hat  ihren  normalen  Glanz  verloren,  sie  sieht  matt 
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aus,  sonst  ansclieuicnd  nichts  AbnoiMics.  Untersuchen  wir  aber 
die  Peripherie,  so  sehen  wir  in  der  Aeciuatorialgegend  ganz 
eigenthiindiche  Pigmcntflcekc,  die  sich  durch  ihre  Form  wie 
durch  ihre  Lage  auszciclincn.  Sie  sehen  Knochenkörperchen 
sehr  ähnlicli  und  stehen  entweder  zerstreut  oder  sind  durch  ihre 
Fortsätze  mit  einander  in  Verbindung  und  biklen  gleichsam 
ganze  Netze. 

Auch  ihre  Lage  ist  charakteristisch,  indem  sie  entlang 
den  Gefässen  oder  mit  grösseren  zackigen  Ausläufern  in  der 
Gabelung  derselben  und  auf  ihnen  liegen,  sie  bedecken.  Sie 
bilden  eine  glirtelfcirmige  Zone. 

Ganz  im  Beginne  muss  die  Papille  in  ihrer  Farbe  noch 
nicht  verändert  sein,  die  Gefässe  können  normale  Grosse 
haben  und  die  Erkrankung  sich  nur  durch  das  Pigment  offen- 
baren, das  nur  in  einzelnen  Kliimpchen  in  der  beschriebenen 
Form  vorhanden  ist. 

Der  zweite  Fall,  den  Sie  hier  sehen,  ist  schon  bedeutend 
weiter  fortgeschritten.  Die  Papille  ist  deutlich  atrophisch,  und 
zwar  zeigt  sie  jenes  Aussehen,  wie  es  der  retinitischen  Atrophie 
zukommt:  die  Farbe  gelblich,  schnuitzig-weiss,  verschwommene 
Grenzen,  die  Gefasse  deutlich  verdünnt,  in  der  Mitte  der  Papille 
ein  graulicher  durchscheinender  Zapfen,  den  Sie  mit  Convex- 
gläsern  ein  Stück  in  den  Glaskörper  hinein  verfolgen  können, 
und  eine  breile  Zone  der  eigenthiimlichen  hornhautkörperchen- 
ähnlichen  Pigmentzellen  (siehe  Fig.  20),  welche  schon  ziemlich 
nahe  an  die  Pajjille  hinangeriickt  sind.  Die  einzelnen  Pigment- 
körperchen  greifen  mit  ihren  Fortsätzen  in  einander  und  bilden 
dadurch  gleichsam  eine  geschlossene  Masse  und  nur  in  den 
Lücken  scheint  der  rothe  Augenhintergrund  durch.  Die  rothe 
Farbe  der  Gefässe  ist  an  einzelnen  Stellen  ganz  geschwunden, 
sie  sind  von  den  Pigmentzellen  eingescheidet  und  überdeckt  und 
sehen  wie  schwarze  verästelte  Linien  aus. 

Der  dritte  Fall  zeigt  die  Pigmentdegencration  schon  sehr 
weit  vorgeschritten,  die  Papille  ist  gelbgrünlich  mit  ausge- 
sprochenem Waclisglanz,  die  Gefässe  kaum  zu  sehen,  nur 
oben  und  unten  in  der  Papille,  entsprechend  den  grösseren 
Gefässstämraen,  je  zwei  rothe  dünne  Linien,  die  in  die  Retina 
nicht  weit  verfolgt  werden  können :  sonst  weiter  keine  Gefässe. 

5* 
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Das  rigiiieiit  ist  bis  au  die  l'apille  lierangerückt.  rother  Angen- 
liintergriind  ist  überhaupt  nicht  sichtbar,  sondern  nur  nn- 
regelmässige ,  gelbliche  Linien,  welche  den  sclorosirten  Chori- 
oidealgefassen  entsprechen,  nachdem  das  Pigmentepithel  atro- 
phisch geworden. 

Bei  einem  4.  Falle  sehen  Sie  hinteren  Polarstaar  und  im 
ganzen  Augenhintergrnnde  nichts  als  schwarze  Massen  vorbei- 
schiessen,  das  Individuum  ist  nämlich  gleiclizeitig  mit  Nystagmus 
behaftet.  Bei  einiger  Geduld  gelingt  es  Ihnen  doch,  die  Papille 
zu  Gesicht  zu  bekommen ;  sie  hat  ausgesprochenen  Wachsglanz, 
Gefässe  sind  auf  ihr  mit  schwerer  Mühe  zu  erkennen.  Venen 


Fig.  20. 


Retinitis  pigmentosa  (nach  Ed.  v.  Jaeget-). 


natürlich  von  Arterien  nicht  zu  unterscheiden,  lassen  sich  nicht 
auf  die  Retina  verfolgen.  Die  Netzhaut  selbst  von  kohlschwarzen 
Pigmentklumpeu ,  die  in  mehreren  Schichten  übereinander 
liegen  und  auch  in  die  Chorioidea  einzudringen  scheinen,  bedeckt. 
Die  Menge  des  Pigmentes  nimmt  gewöhnlich  mit  fort- 
schreitender Erkrankung  zu.  und  zwar  rückt  dasselbe  von  der 
Aequatorialzone  concentrisch  gegen  die  Papille  vor.  Doch 
kommen  auch  Fälle  vor,  wo  das  Pigment  fehlt  und  nur  nach 
dem  Aussehen  der  Papille  und  der  Gefässe,  sowie  nach  den 
klinischen  Symptomen  (Nachtnebel,  concentrische  Gesichtsfeld- 
einschränkung  mit  erhaltener,  guter  centraler  Sehschärfe)  die 
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Diagnose  auf  Retinitis  pigmentosa  gemacht  wird.  Wie  wir 
also  eine  Searlatiua  sine  exantliemate  haben,  so  diagnosticiren 
wir  auch :  Retinitis  pigmentosa  sine  pigmento. 

Die  Retinitis  pigmentosa  ist  ein  Krankheitsprocess,  bei 
welchem  Bindegewebswucherung  in  sänniitlichen  Schichten  der 
Netzhaut  mit  Ertödtung  der  nervösen  Elemente  und  Ein- 
wanderung von  Pigment  in  die  Netzhaut  statthat.  Dass  das 
Pigment  in  d e r  N e t z h a u t  ist.  und  zwar  in  den 
inneren  Schichten  desselben  liegt,  erkennen  wir 
daran,  dass  die  Ge fasse  von  ihnen  bedeckt  sind. 
Die  Pigmentdegeneration  der  Netzhaut  kann  angeboren  vor- 
kommen oder  auch  sich  in  der  Kindheit  entwickeln  und  dann 
langsam,  aber  stetig  fortschreiten.  Es  kann  totale  Erblindung 
auftreten,  wie  Sie  bei  dem  einen  Falle,  einem  lOjährigen 
jMädchen,  sehen  können ,  oder  es  kann  noch  im  späten  Alter, 
wie  bei  dem  65jährigen  Manne,  eine  relativ  gute  centrale  Seh- 
schärfe (^'3),  freilich  mit  bedeutender  Einengung  des  Gesichts- 
feldes, erhalten  bleiben. 

Sie  finden  ferner  bei  der  typischen  Pigmentdegeneration 
nicht  selten  noch  andere  Anomalien  als  Reste  der  Pupillar- 
membran ,  Reste  der  Arteria  hyaloidea ,  Polarstaar  etc. ,  wie 
wir  sie  ja  gesehen,  was  wohl  darauf  hinweist,  dass  die  x-Vulage 
zu  derselben  eine  congenitale  ist. 

Amotio  retinae  (Netzhautabiösung). 

Wenn  Sie  das  linke  Auge  dieses  Kranken,  dessen 
Pupille  ich  durch  Atropin  ad  maximum  dilatirt  habe,  focal 
beleuchten,  so  fällt  Ihnen  beim  Näherheranrücken  mit  der  Lupe 
ein  eigenthümlicher  Reflex  auf,  der  aus  der  Tiefe  des  Auges 
zu  kommen  scheint  und  dem  unteren  Antheile  desselben  ent- 
spricht. Durchsuchen  Sie  nun  mit  dem  Spiegel  das  Auge,  so 
erscheint  beimgeradaus  gerichteten  Blick  der  Reflex  normal  roth, 
wird  das  Auge  nach  abwärts  gewendet,  so  ist  die  Färbung 
eine  bläuliche  oder  grünlich-graue,  bei  Bewegung  des  Auges 
übrigens  wechselnde.  Rücken  wir  näher  an's  Auge  hffi-an,  so 
sehen  wir  schon  aus  einer  gewissen  Entfernung  auf  der  bläulich 
reflectirenden  Partie  Gefässe,  Avelche  bei  den  Excursionen  des 
Auges  auf  der  bläulichweissen  Fläche  und  mit  ihr  zitternde 
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liewegimgen  ausfLihicn  und  die  sich  durch  ihre  Farbe,  sowie 
durch  ihre  Grösse  auszeichnen ;  sie  ersclieinen  nämlicli  dunkel- 
roth ,  fast  schwarz .  viel  kleiner  als  im  physiolog'ischen  Zu- 
stande und  ferner  ohne  Reflexstreifen.  Sie  werden  uns  erst 
deutlich,  Avenn  wir  ein  Convexglas  in  unseren  Spiegel  ein- 
stellen, während  mit  demselben  der  übrige  Aug-enhinterg-rund 
verschwommen  erscheint.  Es  ist  also  eine  Niveauverschieden- 
heit vorhanden,  die  erst  dann  besonders  hervortritt,  wenn  wir 
auf  den  Eand  einstellen.  Verfolgen  wir  die  Gefässe,  so  sehen 
wir  dieselben  an  einzelnen  Stellen  sehr  scharf,  um  an  einer 


Fig.  21. 


Amotio  retiuae  (UecA-er  u.  Masselon). 


anderen  Stelle,  die  dunkler  aussieht,  zu  verschwinden  und 
dann  gleich  wieder  sichtbar  zu  werden.  Es  macht  den  Eindruck, 
als  ob  hier  Falten  wären,  in  deren  Tiefen  die  Gefässe  hinab- 
steigen. Dieser  Eindruck  wird  noch  vermehrt  durch  die  bereits 
besprochene  undulirende  Bewegung.  Wir  hal)en  also  eine  ge- 
faltete Membran  vor  uns,  die  von  ihrer  Unterlage  losgelöst  ist 
und  in  den  Glasköiper  hineinragt  und  wir  erkennen  an  den 
Gefässen.  dass  es  die  Retina  ist.  Unter  derselben  muss  sich 
Flüssigkeit  befinden,  es  muss  ein  subretinaler  Erguss  statt- 
gefunden haben,  der  die  Faltenbildung  der  Netzhaut,  die  sich 
durch  die  hellen  Reflexe  und  Schatten,  sowie  durch  die  Gefäss- 
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ersclieinnngen,  indem  die  Netzliaiitgefässe  allen  diesen  Falten 
folg-en,  ausspricht,  hervorruft. 

Die  ophtlialnioskopischcn  Erscheinungen  einer  Netzhaut- 
ahlösung-  sind  demnach  in  erster  Linie,  dass  eine  Membran, 
die  den  Charakter  der  Netzhaut  trägt,  also  die  eigenthiimliclie 
Gefässverzweig-ung  zeigt,  mehr  nach  vorne  (d.  h.  im  Glaskörper), 
als  der  übrige  Aug-enhintergrund  liegt,  in  zweiter  Linie  erst 
die  Farbe  und  das  Schlottern  dieser  Membran. 

Die  Ablösung-  kann  eine  totale  oder  partielle  sein.  Ist 
die  g-esammte  Netzhaut  abgelöst,  so  sieht  man  dieses  Flottiren 
und  die  eigenthiimlichen  bliiulichen  oder  grauen  Reflexe  nach 
allen  Seiten  hin,  Ist  noch  ein  Stück  normalen  Augenhinter- 
grundes erhalten  oder  ist  die  Papille  sichtbar,  dann  kann 
man  an  ihnen  den  Niveauunterschied  erselien.  Dies  ist  übrigens 
nicht  immer  lange  möglich,  weil  si)iiter  zahlreiche  Glaskörper- 
trübungen auftreten  und  die  Medien  undurchsichtig  werden. 

Bei  totaler  Netzhautablösung  ist  die  Papille  gewöhnlich 
von  der  ßetina  bedeckt  und  es  gelingt  nur  bei  manchen  Be- 
wegungen des  Auges,  derselben  für  einen  Moment  ansichtig  zu 
werden. 

Das  Aussehen  einer  solchen  abgehobenen  Netzhaut  wird 
von  Einigen  mit  dem  Anblicke  eines  Gletschers,  von  Anderen 
mit  einer  nnregelmässig  gestalteten  Wolke  oder  mit  der  Relief- 
zeichnung einer  Gebirgskarte  verglichen.  Alle  diese  Vergleiche 
sind  richtig,  doch  sind  die  Falten  parallel  zu  einander  gestellt, 
wie  in  unserem  Falle  (siehe  Fig.  21),  und  undulirt  die  Membran, 
so  liegt  auch  der  Vergleich  mit  einer  leicht  bewegten  Wasser- 
fläche nicht  fern. 

Ist  die  Ablösung  eine  partielle,  so  kann  sie  an  den  ver- 
schiedensten Orten  auftreten .  wiewohl  zumeist  nach  unten, 
aber  auch  eine  solche,  die  oben  beginnt,  verwandelt  sich  später 
in  eine  untere,  indem  die  subretinale  Flüssigkeit  sich  vermcige 
ihrer  Schwere  abwärts  senkt. 

Ist  die  Ablösung  frisch,  die  unter  der  Netzhaut  befind- 
liche Flüssigkeit  klar,  so  scheint  noch  die  Farbe  der  Chorioidea 
durch,  sonst  erscheint  sie  eben  graulich. 

Bei  den  gewöhnlichen  Formen  der  Solutio  retinae  finden 
wir  eine  flottirende  Membran,  die  selbstredend  eine  Verflüssigung 
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des  Glaskörpers  zur  Voraussetzung  hat,  für  welche  ja  auch  die 
vorhandenen  flottanten  Trübungen  sprechen  ;  ist  die  Ablösung 
eine  circumscripte,  prall  gesi)annte,  dann  ragt  die  Netzhaut 
kugelig  vor  und  es  fehlt  das  Unduliren  bei  Bewegung  des 
Auges.  Desgleichen  bemerken  wir  kein  Zittern  der  Netzhaut- 
fläche, wenn  keine  Flüssigkeit  die  Netzhaut  abgehoben,  sondern 
ein  Tumor  die  Ursache  ist.  In  solchen  Fällen  wird  es  schwer 
sein,  mit  dem  Augenspiegel  allein  die  Diagnose  zu  stellen,  ob 
einfache  Netzhautabhebung  oder  Tumor,  und  muss  hier  die 
Anamnese  als  ganz  besonders  die  Prüfung  der  Tension  be- 
stimmend sein.  Desgleichen  wird  hier  die  sclerale  Durch- 
leuchtung mit  Yortheil  benützt  werden. 

Wir  untersuchen  die  Netzhautablösung  im  aufrechten 
Avie  im  umgekehrten  Bilde.  Das  aufrechte  Bild  dient  uns  zur 
Erkennung  der  Details,  wir  sehen  die  Körnung  der  Retina  etc. 
als  ganz  besonders  die  Niveaudifferenzen:  diese  letzteren 
werden  wohl  auch  im  umgekehrten  Bilde  durch  die  parallactischc 
Verschiebung  erkannt,  aber  es  dient  uns  doch  mehr  zur  Orienti- 
rung,  um  die  Ablösung  gegen  die  normale  Retina  abzugrenzen. 

Eine  bei  uns  sehr  seltene  Form  der  Netzhautablösung 
ist  die  durch  einen  Cysticercus.  Sie  ist  sehr  charak- 
teristisch durch  die  Blasenform,  welche  die  abgehobene  Netz- 
haut anninunt,  durch  das  Wachsen  dieser  Blase  und  schliesslich 
durch  die  spontanen  Bewegungen,  die  an  derselben  bemerkt 
werden. 

Ist  die  abgehobene  Netzhaut  genügend  durchsichtig,  so 
sieht  man  hinter  derselben  eine  graublau  schillernde  Blase, 
welche  grösser  als  die  Papille  ist,  und  an  welcher  ein  heller 
Fleck  sichtbar  wird.  Zeitweilig  gelingt  es,  den  Kopf  zu  sehen  und 
zu  beobachten,  wie  derselbe  vorgestreckt  und  dann  wieder  zurück- 
gezogen wird.  Sind  ausgebreitete  Glaskörpertr Übungen  vorhanden 
oder  der  Parasit  nicht  mehr  lebend ,  so  ist  eine  Diagnose  mit 
Sicherheit  nicht  mehr  zu  stellen,  aber  mit  Wahrscheinlichkeit 
lässt  sich  auf  einen  Cysticercus  schliessen,  wenn  eine  circum- 
scripte, kugelförmige  Abhebung  an  einer  anderen  Stelle  als 
unten  in  Verbindung  mit  Glaskörpertrübungen  vorhanden  ist. 
Die  spontanen  Bewegungen  machen  erst  die  Diagnose  zu  einer 
sicheren.  Wenn  eine  Netzhautabhebung  vorhanden  ist,  die  Sie 
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mit  dem  Spiegel  diagnosticiren  können,  so  ist  liocbgradige 
Myopie  in  der  grossen  Mehrzahl  der  Fälle  vorhanden.  Als 
weitere  ätiologiselie  Momente  wären  Traumen ,  Tumoren, 
Cysticerken.  selten  Retinitis  albuminurica  und  Entzündungen 
des  (Jvealtiactus  überhaupt  anzuführen. 

Embolia  arteriae  centralis  retinae. 

Patientin  erzählt  uns ,  dass  sie  vor  einigen  Tagen  am 
linken  xVuge  plötzlich  erblindet  sei;  es  wäre  wie  eine  schwarze 
Wolke  an  itirem  Auge  vorbeigezogen ,  und  seitdem  sehe  sie 
auch  mit  diesem  Auge  nichts.  Der  er^te  Blick  mit  dem  Spiegel 
reicht  schon  aus,  um  die  Diagnose  sicherzustellen.  Die  Papille 
ist  aurt'allend  blass ,  aber  nicht  getrübt ,  das  Gewebe  trans- 
parent, die  Arterien  im  hohen  Grade  verdünnt,  nur  als  feine, 
rothe  Streifen  zu  sehen,  natürlich  ohne  Reflexstreifen;  die 
Venen  auf  der  Papille  ebenfalls  schmäler,  gegen  den  Porus 
opticus  gespitzt  zulaufend,  in  der  Peripherie  verbreitert ,  ebenso 
wie  die  Arterien ,  die  ebenfalls  in  der  Peripherie  eine  stärkere 
Füllung  zeigen. 

Die  Retina  zeigt  eine  milchige ,  weissliche  Trübung 
in  sehr  grosser  Ausdehnung .  besonders  deutlich  entlang  der 
grossen  Gefässe .  und  ist  auch  die  Macula  in  das  Gebiet  der 
Trübung  mit  einbezogen.  Der  gelbe  Fleck  zeigt  überhaupt  die 
charakteristischesten  Erscheinungen,  und  diese  sind  es,  auf 
welche  hin  wir  die  Diiignose  Embolie  stellen.  Das  Gebiet  der 
Macula  ist  nicht  nur  wcisslich  getrübt,  sondern  die  Fovea 
centralis  spricht  sich  als  ein  relativ  grosser,  kirschrother  Fleck 
aus  und  die  Gefässe,  welche  in  radiärer  Anordnung  gegen  die 
Macula  ziehen  und  sonst  nicht  besonders  deutlich  sichtbar  sind, 
wie  die  ganze  Macula-Gegend  überhaupt,  treten  auf  dem  weissen 
Grunde  ganz  besonders  scharf  hervor  und  drängen  sich  der  Beob- 
achtung formlich  auf.  Dieses  ist  das  Bild  der  totalen  Embolie 
nach  Verlauf  einiger  Tage. 

Kommt  die  Embolie  ganz  frisch  zur  Beobachtung,  so  sind 
die  Zeichen  der  Ischämie  stärker  ausgesprochen;  die  Gefässe, 
also  hier  die  Arterien,  sind  so  verdünnt,  dass  sie  nur  als  weiss- 
liche Linien  zu  sehen  sind  und  auch  bei  Druck  auf  das  Auge  kein 
Arterienpuls  hervorzurufen  ist.    Nach  wenigen  Tagen  pflegen 
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sich  die  Arterien  etwas  voller  zu  zeigen,  sei  es ,  dass  Blut  von 
der  Peripherie  in  sie  zurückstrünit  oder  dass  neben  dem  Em- 
bolus ein  kleiner  Raum  bleibt,  durch  den  das  Blut  passiren  kann. 

Eine  andere  Ersclieinun«;-  tritt  aber  zeitweilig  auf,  die 
höchst  interessant  ist,  d.  i.  das  Sichtbarwerden  der  Blutströmung ; 
wir  sehen  das  Blut  sich  in  den  Gefassen  fortl)ewegen ,  und 
zwar  entweder  nur  dann,  wenn  ein  Druck  auf  das  Auge  aus- 
geübt wird  oder  auch  ohne  einen  solchen,  indem  einzelne 
Blutcvlinder  sich  vorwärts  schieben,  dann  wieder  stille  stehen, 
um  nachher  sich  wieder  in  Bewegung  zu  setzen.  Die  Bewegung 
kann  auch  eine  entgegengesetzte,  der  natürlichen  Strömung 
conträre  oder  eine  pendelnde  sein,  d.  h.  die  Blutsäulen  (die 
Gefässe  zeigen  nämlich  Unterbrechungen,  weisse,  i.  e.  leere 
Stellen  abwechselnd  mit  rothcn,  bluterfiillten)  machen  bald  Be- 
wegungen nach  vorwärts,  bald  nach  rückwärts. 

Bleibt  der  Embolus  an  seinem  Platze,  so  tritt  im  weiteren 
Verlaufe  Atrophie  der  Papille  und  Retina  auf ;  die  Papille  wird 
auffallend  blass,  die  Gefässe  sehr  verdünnt,  insbesondere  die 
Arterien  nur  als  rothe  Linien  zu  sehen .  einzelne  oft  ganz 
obliterirt  und  nur  als  Aveisse  Streifen  erkennbar.  Die  milchige 
Trübung  der  Retina,  sowie  insbesondere  der  Macula ,  verliert 
sich  allmälig ,  nur  der  rothe  Eleck  in  der  Fovea  bleibt  sehr 
lange  und  \\;ird  dieses  Symptom  in  Verbindung  mit  der  Atro- 
phie des  Sehnerven  noch  nach  langer  Zeit  zur  Diagnosen- 
stellung einer  stattgehabten  Embolie  benützt. 

Manchmal  treten  auch  entlang  den  Gefassen ,  die  gegen 
die  Macula  liin  zustreben  oder  um  dieselbe  herumziehen, 
kleinere  Blutungen  auf,  die  aber  bald  re^^orbirt  werden.  An 
Stelle  der  Blutaustritte  in  der  Macula  selbst  sieht  man  später- 
hin oft  wcisslicli  glänzende  Stippclien,  die  aber  ebenfalls  im 
Aveiteren  Verlaufe  vollkommen  verschwinden  können. 

Es  kann  aber  auch  nur  ein  Ast  der  Gentraiarterie  em- 
bolisirt  sein,  dann  Averden  die  oben  beschriebenen  Symptome 
sich  nur  auf  das  a'ou  diesem  .\rterienzweige  versorgte  Gebiet 
beschränken. 

Wir  haben  bei  der  anatomischen  Beschreibung  des  Sehnerven 
und  der  Retina  hervorgeliobon,  dass  jede  Arterie  eine  Endarterie 
ist ,  dass  keine  Anastomosen  vorhanden  sind ,  es  muss  darum 
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bei  Enibolisirung  der  Centraiarterie  totale  IMindlieit  auftreten, 
weil  eben  die  Retina  nicht  mehr  mit  arteriellem  Blute  versorgt 
wird.  Trotzdem  tinden  wir  bei  der  fimctionellen  Prüfung  des 
Auges  manchesmal  die  centrale  Sehschärfe  ganz  erhalten  oder 
nur  eine  massige  Amblyopie.  Dies  lässt  sich  dadurch  erklären, 
dass  die  Aeste,  welche  zur  Macula  gehen,  peripherwärts  vom 
Embolus  ihren  Abgang  haben ,  oder  dass  cilioretinale  Gefässe 
vorhanden  sind,  welche,  da  sie  aus  dem  Z/>///"schen  Gefäss- 
kranz  oder  sogar  aus  der  Chorioidea  stammen  können,  durch 
die  Verstopfung  der  Centraiarterie  nicht  berührt  werden  und 
daher  die  ganze  Maculagegend  oder  nur  einen  Theil  derselben 
hinreichend  mit  Blut  versorgen,  oder  endlich  schliesslich,  was 
wohl  am  häufigsten  der  Fall  sein  mag,  dass  die  Verstopfung 
keine  vollständige  ist  und  neben  dem  Embolus  noch  Blut, 
wenn  auch  in  sehr  geringer  Quantität,  in"s  Auge  einströmen 
kann. 

Es  wird  wohl  die  Diagnose  Embolie  häufiger  gestellt,  als 
sie  vorkommt.  Blutungen  in  die  Sehnervenscheide,  Compression 
der  Gefässe,  Thrombose  etc.  können  eine  Ischämie  hervorrufen, 
die  mit  Eml)olie  sehr  viel  Aehnlichkeit  hat.  Sicher  gestellt  wäre 
die  Diagnose  nur,  wenn  wir  den  Embolus  sehen  würden,  was 
bei  Verstopfungen  einzelner  Aeste  ja  auch  der  Fall  ist.  Sec- 
tionen  liegen  nur  sehr  wenige  vor  und  selbst  der  bekannte 
Schwei oe7'^Q\\e  Fall  wird  nicht  von  allen  Autoren  als  solcher 
anerkannt. 

Hämorrhagien  der  Retina. 

Wir  wollen  hier  nicht  von  jenen  Bhitungcn  in  der  Ketz- 
haut ,  welche  bei  Entzündungen  dieser  Membran  und  des  Seh- 
nerven vorkommen,  sprechen,  sondern  haben  nur  jene  Blutaustritte 
im  Auge ,  welche  als  directe  Folge  von  Circulationsstörungen 
oder  Veränderungen  der  Gefässwände  aufgefasst  werden  müssen. 

Je  nach  der  Lage  und  der  Menge  des  ergossenen  Blutes, 
werden  auch  die  Blutaustritte  ein  verschiedenes  Aussehen, 
respective  verschiedene  Form  zeigen. 

Hat  die  Blutung  in  die  Nervenfaserschichte  stattgefunden, 
so  wird  das  Extravasat  zwischen  den  einzelnen  Xervenfaser- 
bündeln  Platz  finden,  und  da  diese  die  Ausstrahlungen  des  Seh- 
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Herren  darstellen,  so  werden  die  Rlntaustritte  radiär  zur  Papille 
gestellt  sein  und  Strich-  oder  Spindelform  besitzen.  Ist  die  Blutung 
dag-egen  eine  ausgiebigere,  so  kann  sie  die  Oberfläche  der 
Nerventaserschichte  bedecken,  die  Limitans  interna  auch  durch- 
brechen und  sich  zwischen  derselben  und  dem  Glaskörper  flächen- 
haft  ausbreiten  oder  sogar  in  den  Glaskörper  eindringen.  Man 
wird  daher  längs  der  Gefässe  kleinere  oder  grössere  Striche 
sehen,  die  Getassstücken  ganz  ähnlich  sind .  oder  auch  kleinere 
Flecken,  die  geflammt  enden,  oder  es  können  auch  ganze  Blut- 
lachen entstehen,  die  dann  zumeist  dunkelroth  bis  schwarz 
aussehen. 

Findet  die  Blutung  nicht  in  die  Fasei  schichte  statt,  sondern 
werden  die  anderen  Schichten,  insbesondere  die  granulirten 
ergritfen,  so  ist  die  Form  derselben  zumeist  eine  rundliche 
oder  unregelmässig  fleckige .  mit  mehr  oder  weniger  scharfer 
Begrenzung.  Ist  die  Hämorrhagie  eine  sehr  bedeutende,  so 
kann  sie  auch  die  äusseren  Retinaschichten  durchbrechen 
und  Veranlassung  zur  Xetzhautabhebung  geben. 

Oft  sucht  man  vergeblich  nach  dem  Ursprung  der  Blutung, 
in  vielen  Fällen  wird  man  aber  bei  aufmerksamer  Durch- 
forschung des  Augenhintergrundes  die  Quelle  derselben  finden. 
Sind  Blutaustritte  am  Papillenrande  und  verbreiten  sich  von 
dort  aus  weiter  in  die  Retina ,  so  entstammen  sie  der  Seh- 
nervenscheide. Ist  irgendwo  ein  Hinderniss  für  den  Abfluss  des 
Blutes  vorhanden ,  so  sieht  man  entweder  eine  plötzliche  Unter- 
brechung des  Gefässes  mitten  in  der  Blutung,  oder  das  Gefäss 
ist  jenseits  derselben,  also  papillenwärts,  sehr  verdünnt,  was 
auf  einen  Thrombus  hindeutet.  Häufig  bemerken  wii-  nur  eine 
stärkere  Füllung  der  Venen  überhaupt. 

Die  Blutaustritte  können  spurlos  verschwinden,  und  zwar 
in  der  Weise,  dass  sie  in  der  Peripherie  zuerst  abblassen  und 
dann  das  Centrum  sich  normalisirt.  Man  hat  Gelegenheit,  sehr 
ausgedehnte  Blutungen  in  dieser  Weise  schwinden  zu  sehen. 
Bei  einem  relativ  grossen  Percentsatz  der  Neugeborenen  sieht 
man  Xetzhauthämorrhagien  oft  von  grosser  Ausbreitung,  die 
nach  8  — 14  Tagen  spurlos  verschwinden.  Zeitweilig  sieht  man 
später  an  Stelle  des  Bhitaustrittes  einen  weisslichen  oder  gelb- 
lichen  Fleck ,  einen  Degenerationsherd    oder  aber  Pigment- 
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piinktclieii  oder  Schollen :  letztere  deuten  wohl  auf  eine  Bethei- 
ligiing:  des  Pigmentepithels.  Nach  Ruptur  der  Glasmembran  und 
Austritt  des  Blutes  in  das  Corpus  vitreum  treten  flockige  Glas- 
körpertriibungen  oder  auch  membranöse  Bildungen  auf. 

Am  schädlichsten  für  das  Sehvermögen  sind  Blutungen 
in  die  Macula,  sie  zerstören  das  centrale  Sehen,  das  sich  selten 
nachher  wieder  vollständig  herstellt;  es  bleiben  dann  ver- 
schiedenartige Scotome  zurück. 

Veranlasst  werden  die  Blutungen  in  der  Retina  zu  aller- 
meist durch  Traumen ,  dann  durch  plötzliche  Entspannung  des 
Bulbus ,  wie  bei  Glaucomoperationen ,  durch  Circulations- 
störungen  überhaupt,  so  bei  Herzfehlern  etc.,  bei  Thrombose 
der  Centraivene ,  bei  Embolie  der  Centraiarterie,  durch  Keuch- 
husten, bei  Neugeborenen  durch  die  plötzliche  Circulations- 
änderung  n.  s.  f. 

Xetzliautblutungen  treten  ferner  bei  einer  grossen  Anzahl 
interner  Erkrankungen  auf,  wo  entweder  die  Blutbeschaffenheit 
eine  veränderte  ist,  oder  die  Gefässwände  erkrankt  sind,  oder 
wohl  auch  beides  zugleich ,  als  bei  Lebererkrankungen ,  bei 
Nephritiden ,  hei  Diabetes,  bei  Scorbut,  bei  Arteriosclerose,  bei 
Leucämie ,  bei  perniciöser  Anämie  etc.  Selbstredend  können  bei 
allen  entzündlichen  Erkrankungen  des  Sehnerven  und  der  Netz- 
haut Hämorrhagien  vorkommen. 


Erkrankungen  der  Cliorioidea. 


Meine  Herren!  Ist  das  Pif'mentepitliel  normal  und  mit 
Pigmentkürnclien  erfüllt,  so  ist  die  Untersuchung-  der  Chorioidea 
mit  dem  Spiegel  nicht  möglich ,  wir  werden  daher  auch  die 
Anfänge  einer  Erkrankung  der  Chorioidea  mit  dem  Spiegel 
nicht  direct  sehen  können,  sondern  nur  aus  einer  gewissen 
Hyperämie  des  Sehnerven,  hervorgerufen  durch  die  kleinen  6e- 
fässe  des  Zmw'schen  oder  Ha/ier'^ahQw  Kranzes ,  die  ihrerseits 
mit  den  Chorioidealgefässen  in  Verbindung  stehen,  und  durch  die 
Functionsprüfung  (Metamorphopsie,  Chromatopsie  etc.)  dieselbe 
erschliessen.  Nur  dann ,  wenn  das  sogenannte  Tapet  schwach 
oder  gar  nicht  pigmeutirt  ist ,  oder  wenn  bereits  durch  die 
Entzündung  Veränderung  des  Epithels  eingetreten  ist ,  werden 
wir  die  pathologischen  Producte  mit  dem  Spiegel  w^ahrnehmen 
können.  Zählt  man  das  Epithel,  wie  die  Embryologie  es  ver- 
langt, zur  Retina ,  so  haben  wir  es  selten  oder  fast  nie  mit 
einer  reinen  Chorioideitis  zu  thun,  sondern  mit  einer  Chorio- 
retinitis, da  ja  das  Pigmentepithel  fast  immer  Veränderungen  zeigt. 

Chorioideitis  diffusa. 

Hat  der  Krankheitsprocess  gewisse  Fortschritte  gemacht, 
so  erkennen  wir  die  Chorioideitis  daran ,  dass  entweder  fast 
der  ganze  sichtbare  Augenhintergrund  die  als  normal  beschrie- 
bene gleichmässige  Färbung  verloren  hat  oder  dass  derselbe 
an  einzelnen  Stellen  gefleckt  erscheint.  Wir  unterscheiden 
demnach  verschiedene  Formen  der  Chorioideitis.  Dieser  Fall, 
den  Sie  jetzt  untersuchen,  mag  als  diffuse  Chorioideitis  gelten. 
Sie  finden  die  normale  Rothe,  respective  rothbraune  Färbung 
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geschwunden,  statt  dessen  sehen  Sie  eine  im  Ganzen  lichte 
mehr  weissliche  oder  gelbliche  Flache,  die  wie  getigert  aussieht, 
indem  sich  auf  derselben  zahlreiche  pignientirte  Flecken  von 
brauner  bis  dunkelsehwarzer  Färbung  finden.  Die  Pigment- 
massen  sind  unregelniiissig  in  ihrer  Form,  stehen  entweder  in 
einzelnen  Klumpen,  oder  haben  ein  moosartiges  Aussehen, 
oder  sie  sind  niannigtarh  gruppirt,  und  sind  von  den 
Re  tinalgefässen  gedeckt,    liegen   also   in  einer 


Fig.  22. 


Chorioideitis  dirtiisa  mach  Ed.  v.  Jaeger). 

tieferen  Schichte  als  dieselben;  einzelne  Pigment- 
klumpen liegen  aber  auf  den  Gefässen  und  sind 
demnach  in  die  Retina  eingewandert.  In  dieser 
lichten  Fläche  sehen  Sie  ferner  /.ahh-eiche  geschlängelte,  mit- 
einander auch  anastomosirende  bandartige ,  orangegelbc  oder 
auch  liclitrothe  Gefässc ,  die  Chorioidealgefasse.  Der  Sehnerv 
erscheint  Ihnen  ebenfalls  ein  wenig  in  seiner  Farbe  gegen 
einen  gesunden  verändert ,  gelblich  ,  mit  wenig  ausgesprochenen 
Ausseugrenzen,  die  Gefässe  dagegen  in  ihrer  Grösse  und  in 
ihrem  Verlaufe  nicht  alterirt.  —  Die  helle  Fläche  nimmt  fast  den 
ganzen  sichtbaren  Theil  des  Augenhintergrundes  ein,  die]|Grenze 
derselben  ist  sehr  unregelniässig  und  das  anstossende  normale 
Gewebe  ist  ebenfalls  in  seiner  Farbe  verändert. 
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Dieser  Fall  zeigt  uns  die  Folgen  einer  ausgebreiteten, 
diffusen  Cliorioideitis.  Das  Retinalepithel  ist  zu  Grunde  ge- 
gangen, desgleielien  ist  auch  das  Stroniapigment  in  liolieni 
Grade  alterirt  und  es  scheint  so ,  als  ob  es  an  einzelnen  Stellen 
zusammengetragen  wäre.  In  Folge  dessen  sind  die  Chorioideal- 
gefässe  gut  sichtbar ,  und  nachdem  das  Gewebe  atrophisch  ist, 
so  ist  an  einzelnen  Stellen  die  Sclera  durch  die  hellere ,  weisse 
Farbe  zu  erkennen.  An  anderen  Orten  sind  die  Gefässc  der 
Chorioidea  nicht  oder  minder  gut  zu  sehen ,  hier  ist  noch 
Extravasat  vorhanden.  Haben  wir  Gelegenheit,  diesen  Fall  nach 
längerer  Zeit  wieder  mit  dem  Spiegel  untersuchen  zu  können, 
so  werden  auch  an  diesen  Stellen  die  Chorioidealgefässe  deutlich 
sichtbar,  das  Extravasat  geschwunden  sein. 

Chorioideitis  disseminata  und  areolaris. 

Die  zweite  Form  ist  die  circumscripte ,  avo  eben  nur  an 
einzelnen  Stellen  Veränderungen  sichtbar  sind ,  sie  werden 
als  Chorioideitis  disseminata  und  areolaris  bezeichnet.  Chorio- 
deitis  disseminata  dann,  wenn  die  Papille  gleichsam  das 
Centrum  für  die  Veränderungen  bildet;  sie  entstehen  au  der 
Peripherie  und  schreiten  papillenwärts  vor.  Sind  die  Exsudate 
dagegen  um  die  Macula  gruppirt,  so  sprechen  wir  von  einer 
Chorioideitis  oder  Chorioretinitis  areolaris. 

Wie  die  umstehende  Figur  2o,  welche  ein  typisches  Bild 
der  disseminirten  Form  darstellt,  uns  zeigt,  ist  der  Augen- 
liintergrund  an  zahlreichen  Stellen  mit  vcrschiedi>n  geformten, 
kleineren  und  grosseren  Flecken  übersäet.  Diese  lieü'en  in 
der  CMi  0  r  i  0  i  d  e  a ,  a  s  i  r  d  a  r  a  n  e  r  k  e  n  n  e  n ,  d  a  s  s 
die  Retinalgefässe  an  einzelnen  Stellen  über  sie 
h in wc gzi  eben. 

Disseminirte  Chorioideitis  ist  nicht  selten  und  Sie  haben 
Gelegenheit,  mehrere  derartige  Fälle  heute  zu  sehen.  Das  Bild, 
das  man  erhält,  ist  ein  prächtiges,  durch  die  verschiedene 
Tingirung  der  einzelnen  Herde  und  die  verschiedene  Grösse 
derselben.  Die  Herde  schwanken  von  der  Punktform  bis  zur 
Gnisse  eines  Sehnervenquerschnittes.  Die  Farbe  schwankt  von 
weiss  bis  gelblich  und  gelbrotli ;  die  grösseren  Flecken  sind 
zumeist  weiss  und  sehen  dadurch  heller  erleuchtet  aus  als  die 


Choi-Loideitis  disseminata  und  areolaris. 
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kleineren  Herde,  und  sind  auch  zienilicli  seliarf  begren/t.  Die 
Grenze  bildet  gewrilmlieb  ein  rignientj^auni ,  sind  jedocli  Pig- 
nicntsehollen  in  den  Plaques  vorbanden,  dann  ist  der  Rand 
lichter.  Die  Form  der  Herde  ist  eine  selir  verschiedene,  rund- 
lich ,  oval ,  streifig  oder  ganz  unregehnässig ,  wobei  man  oft 
erkennt,  dass  sie  aus  Contiuenz  mehrerer  Herde  entstanden  sind. 


Fig.  23. 

.1 


Ii 


Retino  chorioiditis  (»lissPiiiinatsO  nnd  Conus  nach  /-"</.  Jm-ger. 
o  Conns,  vii  Chorioi(laI<ri'onze  des  Options  (verschoben  und  prleichzeitiK  den 
Coni'S  hegienzenil).    /■'  r.indpirewebsring.    .1  Arterien.    ^' Venen,   lue  übrige 
Zeichnung,  heUe.  liiiufiffvon  I'igmcnt  eingesäumte,  hinter  den  Retinalgetas-'eu 
liegende  weisse  und  schwaizc  Flecke  sind  olme  weitere  Erläuterung  klar. 

Zeitweilig  siebt  man  Herde,  weiche  ganz  aus  Pigment- 
massen l)estehen  und  von  einem  breiten ,  rothen  Hof  einge- 
säumt sind.  Ueberhaupt  erscheinen  dieselben  verschieden,  je 
nach  dem  Entwicklungsstadium ,  in  welchem  wir  sie  treffen. 
Anfangs  braucht  es  grosse  Aufmerksamkeit ,  um  die  kleinen, 
in  einiger  Entfernung  von  einander  stehenden  gelblichen,  gelb 
oder  rosenrothen  Flecken ,  die  sich  von  der  Umgebung  nicht 
besonders  unterscheiden,  zu  finden,  späterhin  treten  diese 
Flecke  deutlicher  als  Knötchen  auf,  man  kann  die  Erhebung 
derselben  über  die  Umgebung,  wenn  ein  Netzhautgefass  über 
sie  hinwegzieht,  durch  die  parallactische  Verschiebung  consta- 

Köni  gs  t ein ,  Augenspiegel.  6 
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Erkrankungen  der  Chorioidea. 


tiren.  Es  ist  dies  das  Stadiuni  der  Exsiulation.  Bildet  sicli  das 
Exsudat  zurück ,  so  verschwindet  die  Erliebung ,  es  tritt  Pigmen- 
tirung-  auf,  das  Chorioidealg-ewebe ,  sowie  auch  zeitweilig 
Chorioideaigefässe  werden  siclitbar,  die  Farbe  wird  eine  hellere, 
es  entsteht  eine  Narbe,  die  Chorioidea  ist  atrophisch  geworden, 
und  wo  früher  eine  Elevation  bestanden,  ist  nun  eine  Depression. 

Die  Bilder,  welche  die  Chorioideitis  disseminata  liefert, 
sind  überhaupt  sehr  mannigfaltig;  ein  manchesmal  mit  der 
Pigmentdegeneration  der  Netzhaut  verwechseltes  ist  jenes,  wo 
die  Pigmententwicklung  sehr  bedeutend  überwiegt,  und  wo 
auch  einzelne  Schollen  in  der  Netzhaut  liegen.  Es  fehlt  jedoch 
die  charakteristische  Form  der  IMgmentklumpen  und  ihre  Ver- 
theilung  ist  nicht  an  die  Xetzhautgefässe  geknüpft.  Doch  können 
auch  beide  Formen,  Cliorioideitis  u.  Retinitis  pigmentosa,  zu 
gleicher  Zeit  an  einem  Auge  vorbanden  sein. 

Die  Chorioideitis  areolaris  ist  viel  seltener  und  zeichnet 
sich,  wie  schon  früher  besprochen,  durch  die  Gruppirung  der 
Herde  um  die  Macula  aus.  Die  Herde  selbst  bestehen  zumeist 
aus  kleineren,  schwarz  pigmentirten  Exsudaten,  die  im  Centrum 
hellgelbe  Flecke  zeigen,  die  immer  grösser  werden,  so  dass  sie 
zuletzt  nur  von  einem  schwarzen  Ring  umrandet  sind. 

Chorioretinitis  specifica. 

Die  Chorioretinitis  specifica  charakterisirt  sich  durch  den 
dichten  Nebel ,  der  um  die  Papille  und  die  benachbarte  Retina 
gelagert  zu  sein  scheint,  und  der  die  grossen  Gefässe  begleitet 
und  sie  bedeckt.  Die  Begrenzung  der  Papille  ist  nach  innen 
verschwommen ,  die  Gefässe  in  ihrer  Grösse  nicht  ver- 
ändert .  aber  der  Reflexstreifen  auf  eine  Strecke  fehlend.  Aucli 
die  Macula  kann  zeitweilig  von  einem  trüben,  grauen  Hof  um- 
geben sein.  Prüfen  wir  die  brechenden  Medien  mit  den  Plan- 
spiegel, noch  besser  mit  dem  !/aeif er  sehen,  lichtschwachen  Spiegel, 
so  finden  wir  den  Glaskörper  sehr  fein  getrübt.  Lassen  wir 
das  Auge  Bewegungen  ausführen,  so  wirbeln  feine  staub= 
förmige  Trül)ungen  auf,  die  den  hinteren  Antheil  des  Glas- 
körpers durchsetzen.  Diese  Trübungen  sind  oft  so  fein,  dass 
sie  bei  nicht  ganz  genauer  Prüfung,  und  wenn  wir  den  licht- 
starken Spiegel  anwenden,  unserer  Beobachtung  entgehen. 


Chorioidoitis  uiyopica,  Sclerocliorioideitis  posterior. 
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Diese  Triibuiig-  des  Glasköri)ers  liiilt  wiilireiul  der  ganzen  Dauer 
der  Erkrankung  an.  In  einem  späteren  Stadiuni  treten  wohl 
auch  dichter  geformte,  klumpige  oder  membranüse  Trübungen 
hinzAi. 

In  seltenen  Fallen  treten  in  der  Chorioidea  an  einigen 
Stellen  rundliehe  ungefähr  gleich  grosse,  gelbliche  Flecke  auf, 
die  in  Gruppen  bei  einander  stehen. 

Der  Ausgang  der  Erkrankung  ist  entweder  vollständige 
Herstellung,  die  Papille  wird  wieder  deutlich  sichtbar,  die 
Begrenzung  eine  scharfe,  der  Nebel,  der  auf  der  Retina 
lagerte,  verschAvindet,  und  ebenso  auch  die  Glaskörpertriibungen. 
oder  aber  es  tritt  nach  nionatelanger  Dauer  gelbe  oder  retini- 
tische  Atrophie  mit  ihren  charakteristischen  Erscheinungen  in 
Bezug  auf  Farbe  der  Papille  und  Grösse  der  Gefiisse  auf. 

Hellt  sich  die  Wolke,  die  über  dem  Fundus  gelagert, 
auf,  so  sieht  man  denselben  ungleichmässig  gefärbt,  es  sind 
Alterationen  im  Pigmentepithel  eingetreten,  dasselbe  ist  an 
einzelnen  Stellen  atrophirt  (die  Chorioidealgefässe  werden  sicht- 
bar), oder  aber  es  ist  gewnichert,  und  Pigment  ist  in  die  Netz- 
haut eingewandert. 

War  die  Erkrankung  von  langem  Bestände ,  dann  bleiben 
immer  dichtere ,  flockige  Glaskörpertrübungen  zurück ,  Papille 
sowohl  wie  Retina  und  Chorioidea  sind  atrophisch  geworden, 
das  Auge  zeigt  das  Bild  eines  starken,  abnorm  getäfelten  Hinter- 
grundes. 

Chorioideitis  myopica,  Sclerochorioideitis  posterior. 

Bei  hohen  Graden  von  Myoi)ie,  speciell  der  progressiven 
Form  ,  kommt  sehr  häufig  Chorioideitis  vor  und  umgekehrt 
wird  durch  die  Entzündung  der  Sclera  nnd  Chorioidea  die 
Myopie  immer  grösser,  weil  durch  dieselbe  eine  Axenver- 
längerung  des  Auges  eintritt.  ^Mit  der  Myopie  gleichzeitig  tritt 
eine  eigenthümliche  Veränderung  an  der  temporalen  Seite  des 
Sehnerven  ein,  die  mit  verschiedenen  Namen,  als  Conus,  Meniscus, 
Staphyloma  posticum,  Sclerectasia  posterior  bezeichnet  wird. 

Unter  Conus  verstand  Jaeger  einen  angeborenen  Defect 
der  Chorioidea  am  Sehnervenrande,  unter  Stapiiyloma  posticum 
einen  durch  die  Dehnung  der  Sclera  und  der  Chorioidea  er- 
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Erkrankung-en  der  Climioidea. 


worbeiien.  Gegenwärtig^  bezeiclmeii  wir  wolil  alle  diese  \'er- 
jinderungen,  wenn  auch  mit  Unrecht,  als  «tapliylom  und  ver- 
stehen nnter  demselben  eine  circnniscripte  Atrophie  des  Chorioi- 
dealgewcbes  an  der  Papille.  Dieses  Staphylom  kann  verschiedene 
Formen  haben  und  der  Pai)ille  an  allen  Seiten  auisitzcn.  Zumeist 
hat  es  die  Gestalt  einer  Sichel  und  umfasst  mit  seiner  Conca- 
vität  den  temporalen  Kami  der  Papille,  wie  Sic  es  liier  in 
Fii;-.  24  sehen.    Doch  kann  es.  wenn  auch  selten,  nach  innen, 


Fig.  24.  Fig.  25. 


I'iiliilla  optica  mit  i iiiglTii-migein  Stoj)liylom  nach  Ed.  v.  ynri^er. 


oder  auch  oben  und  direct  unten.  Fig.  2S.  gelegen  sein.  Es  sei 
aber  gleichzeitig  bemerkt  ,  dass  das  Staphylom  nicht  allein  an 
myopischen  Augen  vorkommt,  sondern,  dass  auch  emmetropische, 
und  selbst  hypermetropische  einen  ^Meniscus  haben  können. 
Sie  sehen  heute  zwei  Schwestern,  die  eine  mit  hüchstgradiger 


Choriüideitis  niyopia,  SclerochorunJeiti.s  posterior. 
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-^lyopie  (bei  '2j  Dioptrien),  mit  einem  ausgebreiteten  Stapbx  lom 
und  allen  Conseiiuenzen  einer  progrcs>siven  Myopie ,  und  die 
andere  mit  ennnetropiseh  gebauten  Augen  und  einem  Staphylom 
nach  aussen,  das  dem  halben  Diameter  der  Papille  gleichkommt. 

Jüchen  wir  bei  jungen  Leuten  ein  ausgebreitetes  Staphylon», 
(las  sich  durch  einen  breiten  Pigmentrand  von  der  Tnigebung 
scharf  abgrenzt,  so  ist  dies  wohl  eine  Bildung,  welche  als 
Colobom  der  Chorioidcn  ,  von  dem  wir  noch  sprechen  werden, 
aufgefasst  werden  kann. 

Die  Form,  sowie  die  Grösse  der  Staphylome  ist  eine  sehr 
variable.  Ks  können  schmale  sichelförmige  Streifen  sein,  sie 
k()nnen  halbmondartig.  Fig.  28  u.  24.  die  Papille  umfassen  oder 
Dreieckform,  Fig.  25,  besitzen,  wie  ein  Ring.  Fig.  2i),  den  Seh- 
nerven umgeben,  oder  endlich  eine  enorme  Ausdehnung  erlangen 
und  temporalwiirts  bis  an  die  Macula  oder  über  dieselbe 
hinausreiclien. 

Die  Farbe  des  Stapliyloms  hängt  von  dessen  Entwicklung 
ab.  Anfangs  ist  nur  gleichsam  der  Pigmentring  verschoben,  das 
Pigmcnte])ithel  in  einer  gewissen  Ausdehnung  zu  Grunde  ge- 
gangen. Das  Epitliel  des  Saumes  proliferirt ;  das  Chorioideal- 
gewehe  atrophirt ,  und  so  sehen  wnr  das  Staph^dom  dann 
gelbröthlicli ,  gelb  und  schliesslich  weiss  gefärbt.  Die  Farbe 
ist  keine  gleichmässige .  weil  noch  häufig  Pigmentreste  vor- 
handen sind.  So  schreitet  das  Staphylom  langsam  weiter,  bis 
es  schliesslich  stationär  bleibt. 

Wir  können  auch  an  manchen  von  ihnen,  wenn  auch  sehr 
selten,  eine  Zusammensetzung  aus  zwei  oder  drei  Staphy- 
lomen  sehen. 

Bei  dieser  Gelegenheit  sei  auch  bemerkt,  dass  wir  von 
stationären  und  progressiven  Staphylomen  sprechen.  Stationär 
ist  ein  Staphylom,  selbst  wenn  es  sehr  ausgedehnt  ist,  dann, 
wenn  es  scharf  abgeschnitten  ist  und  an  gesunde  Partien  an- 
grenzt. Das  progressive  Staphylom  zeigt  keine  scharfen  Grenzen, 
ausserhalb  desselben  sehen  wir  schon  das  Pigmentepithel  sich 
rareficiren,  es  kommen  immer  neue  Zonen  zu,  und  das  Staphy- 
lom erhält  dadurch  eine  zackige  Gestalt. 

p]in  progressiv  myopisches  Auge  ist  immer  ein  krankes 
Auge.  Es  entstehen  auch  ausserhalb  des  Stapliyloms  Entziindungs- 
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Erkriinkungen  der  Chorioidea. 


licrdc  in  der  Chorioidea,  die  sich  an  ersteres  ansehliessen  können 
und  so  oft  den  ganzen  sichtbaren  Aug-enhinterg-riind  einnehmen. 
Es  tritt  Verflüssigung  des  Glaskörpers  ein ,  es  sind  fast  immer 
flockige  Trübungen  in  demselben  vorhanden,  Avovon  Sie  sich 
bei  allen  Fallen,  die  ich  Ihnen  heute  zur  Untersuchung  bestellt 
liabe,  überzeugen  können,  und  schliesslich  treten  Xetzhautab- 
hebung  und  Trübung  der  Linse  ein.  die  das  Auge  der  Erblin- 
dung zuführen. 


Fig.  27.  Fig.  28. 


Hochgiaclie;  iiiyoitisclies  Auge  mit  Hocligiadig  iiiyo])ischey  Auge  mit  an- 

ansrlieineud  ]ä)lgso^■ale^  Papille  sclieiueiul  lioiizoutalovaler  Papille. 


Manchen  von  Ihnen  wird  die  Form  der  Papille  bei  hoch- 
gradig myopischen  Augen  aufgefallen  sein;  sie  hat  ihre  runde 
Gestalt  verloren  und  erscheint  als  ein  bald  diagonal,  bald 
horizontal,  Fig.  28,  oder  vertical,  Fig.  27.  liegendes  Oval. 

Es  erscheint  Ihnen  nur  so,  de  facto  behalt  der  Sehnerv  seine 


Durchschnitt  durcli  eiu  hochgradig  myojiisches  Auge  mit 
hedeutender  Axeuverläugeruug. 

Kreisform.  Die  Axenverlangerung  des  Auges  bei  Myopie  wird, 
wie  die  Fig.  29  zeigt,  bewirkt  durch  eine  Dehnung  des  hinteren 


Ivuptura  chorioideao. 
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Poles.  Da  sich  nun  der  Scluierv  nach  innen  vom  hinteren  Pole 
ansetzt ,  so  sehen  wir  denselben  nicht  en  face ,  sondern  im 
Profil  und  erscheint  daher  je  nach  dem  Ansatz  des  Staphyloms, 
d.  h.  je  nacli  welcher  Seite  die  Sclera  am  stärksten  g-edehnt 
ist,  die  Papille  vertical  oder  horizontal  oval  oder  auch  ganz 
schief  gestellt. 

Die  Papille  erscheint  in  solchen  Augen  auch  sehr  klein, 
und  ist  von  dem  umgebenden  Staphylom  oft  nur  durch  den 
Gefässconflux  und  durch  die  stärkere  Röthung  zu  ditt'erenzireu. 

Häutig  sieht  man  bei  progressiver  Myopie  die  Macula 
verändert,  und  zwar  in  verschiedener  Weise ;  es  bilden  sich  ent- 
weder einfache  Entzündungsherde  daselbst,  die  dann  das  Gewebe 
zur  Atrophie  führen  oder  es  treten  Blutungen  auf,  die  Pig- 
mentationen  zurücklassen,  oder  was  wohl  das  häufigste  ist.  wir 
sehen  unregelmässig  gestrichelte  Zeichnungen  daselbst,  so  dass 
es  das  Aussehen  hat,  als  ob  in  einer  Lackschichte  Sprünge 
entstanden  wären. 

Ruptura  chorioideae. 

Wirkt  eine  stumpfe  Gewalt  auf  ein  Auge  ein,  so  treten 
oft  Blutungen  oder  auch  Zerreissungen  der  Chorioidea  auf. 
Sieht  man  die  letzleren  bald  nach  Resorption  des  Blutes,  so 
findet  man  concentrisch  zur  Papille  bogenförmige,  w^eisse  oder 
gelbliche  Streifen  in  Sichelform :  es  pflegen  deren  mehrere  vor- 
handen zu  sein  und  manche  von  ihnen  gabeln  sich  noch.  In  der 
Mitte  des  Risses  stehen  die  Ränder  am  weitesten  von  einander, 
so  dass  eben  dadurch  der  Riss  eine  sichel-  oder  kipfelf  irmige 
Gestalt  erhält. 

Untersucht  man  die  Risse  in  einer  späteren  Zeit,  so 
findet  man  die  Ränder  von  Pigment  eingesäumt  und  auch  die 
Fläche  selbst  stark  dunkel  pigmentirt.  Aber  auch  die  Um- 
gebung wird  in  den  Krankheitsprocess  einbezogen,  indem  Rarcfi- 
cation  des  Pigmentepithels  eintritt  und  die  Gegend  zwischen 
Papille  und  Ruptur  von  zahlreichen  pigmcntirten  und  weiss- 
lichen  Flecken  erfüllt  ist.  Auch  die  Farbe  der  Papille  ändert 
sich,  sie  wird  gelblichweiss,  es  tritt  partielle  oder  totale 
Atrophie  ein. 


33  Erkrankungen  der  Ckorioidea.  —  Colobonia  t'lioriuideae. 


Coloboma  Chorioideae. 

Das  Cliorioidealcolobom  ist  eiue  angeborene  Anomalie 
des  Augenhintergrundes,  die  zumeist  mit  anderen  Anomalien  als 
Iris-  und  schon  seltener  Linsencolobom  vergesellschaftet  ist.  Ich 
kann  Ilmen  mehrere  Fälle,  die  mit  dieser  Anomalie  behaftet 
sind,  vorstellen. 

Beleuchten  Sie  mit  dem  8i)iegel  den  unteren  Theil  des 
AugenhintergTundes,  so  sehen  Sie  eine  grosse,  sehnigweisse, 
stark  glänzende  Fläche  von  ovaler  Gestalt,  die  gegen  den 
Opticus  zu  convex ,  gegen  den  Aequator  leicht  concav  begrenzt 
ist,  und  wie  mit  breiten  Pigmentwülsten  eingesäumt  erscheint. 
Die  Ketinalgefässe  meiden  diese  Gegend,  zum  mindesten  die 
grösseren,  und  das,  was  Avir  von  Blutgefässen  auf  derselben 
sehen,  gehört  den  riliargefässen  an,  die  an  irgend  einer  Stelle 
emportauchen  um  liinter  den  pigmentirten  Rändern  zu  ver- 
schwinden. Wir  müssen,  um  dieselben  deutlicli  zu  sehen,  Con- 
cavgläser  einstellen ,  diese  Stelle  liegt  also  tiefer  als  die  Retina, 
ja  es  sind  in  derselben  sogar  einzelne  Gruben  vorhanden,  die 
als  solche  durch  die  Refractionsdifferenz  und  die  parallactische 
Verschiebung  erkannt  werden.  Entsprechend  dieser  weissen 
Fläche  fehlt  das  Chorioidealgewebe  und  auch  die  Retina;  der 
Mangel  der  letzteren  ist  nicht  allein  durch  das  eigenthüraliche 
Verhalten  der  Netzliauti»"etasse,  sondern  auch  durch  den  corre- 
spondirenden  Gesichtsfelddefect  zu  erschliessen.  Es  liegt  dem- 
nach hier  die  Sclera  bloss ,  daher  auch  der  weisse  oder  bläu- 
liche Reflex. 

Die  Grösse  des  Coloboms  kann  eine  verschiedene  sein,  in 
manchen  Fällen  können  wir  die  untere  Grenze  gar  nicht  be- 
stimmen. Es  kann  auch  der  Opticus  in"s  Colobom  mit  einbe- 
zogen sein  und  es  kann  dieses  ferner  durch  eine  kleine  nor- 
male Chorioidealbrücke  in  zwei  ungleiche  Theilc,  ein  oberes 
kleineres  und  ein  unteres  grösseres  geschieden  sein. 

An  eine  Verwechslung  wäre  wohl  nur  mit  Chorioideal- 
atrophie  zu  denken ,  doch  wird  eine  genaue  Untersuchung  sehr 
bald  allen  Zweifel  beheben. 


Uiitersucliilug  der  brechenden  Medien. 

Wie  ich  bereits  früher  erwähnt  ,  iiuige  jeder  Untersuchung' 
des  Augenhintergrundes  eine  Prüfung  der  brechenden  Medien 
vorausgehen ,  damit  wir  mit  Bestimmtheit  eine  Diagnose  stellen 
können  und  nicht  etwa  eine  Erkrankung  der  inneren  Membranen 
erschliessen ,  wo  nur  Störungen  in  den  durchsichtigen  Medien 
vorhanden  sind. 

Focale  Beleuchtung  oder  Untersuchung  im  auffallenden 

Lichte. 

Wir  gehen  so  vor.  dass  wir  zuerst  bei  focaler  Beleuchtung 
die  Medien  prüfen.  Wir  nehmen  eine  Convexlinse  von  13  oder 
20  D.  und  lassen  das  Licht  der  seitlich  stehenden  Lampe,  indem 
wir  den  Kranken  eine  Kopfwendung  machen  lassen,  durch  die 
Convexlinse  auf  das  Auge  fallen.  Was  wir  bereits  hiermit  sehen 
können,  ist  ziemlich  viel.  Vor  Allem '  bemerken  wir,  dass  im 
physiologischen  Zustand  die  Vorderfläche  der  Cornea  und  der 
Linse  einen  zarten  ,  grauen  Reflex  gibt ,  der  in  höherem  Alter  ja 
bckanntermassen  sehr  stark  ausgeprägt  ist. 

Selbstredend  können  auch  die  pathologischen  Verände- 
rungen sehr  genau  wahrgenommen  werden.  Je  näher  wir  mit 
der  Convexlinse  herangehen ,  desto  tiefere  Theile  beleuchten 
wir,  und  es  gelingt  uns  so  nicht  nur  alle  Theile  der  Cornea, 
sondern  auch  die  Linse,  und  sogar  die  vorderen  Antheile 
des  Glaskörpers  zu  untersuchen.  Man  kann  aber  auch  die 
focale  Beleuchtung  mit  der  Loupenuntersuchung  com!)iniren, 
indem  man  eine  Convexlinse  von  12  D.  vor  das  Auge  setzt 
und  mit  einer  zweiten  Linse  von  20  D.  von  der  Seite  her 
beleuchtet. 
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Untersuchung  im  durchfallenden  Lichte. 

Naclidem  wir  bei  seitlicher  Beleuchtung"  den  vorderen 
durchsichtigen  Aug-apfelabschnitt  durchsucht,  nehmen  wir  den 
Spiegel  zur  Hand  und  werfen  in  einer  Entfernung  von  un- 
gefähr 25  Cm.  Licht  in's  Auge  und  lassen  letzteres  nach  allen 
Richtungen  sich  bewegen. 

Wir  nehmen  dadurch  nicht  nur  die  etwa  in  dem  Bereiche 
der  Pupille  sich  befindlichen  Trüljungen ,  sondern  auch  die 
]ieripher  gelegenen  wahr.  Diese  sehen  dadurch ,  dass  sie  das 
von  der  Retina  reflectirte  Licht  nicht  durchlassen  .  dunkel  aus. 

Handelt  es  sich  um  grössere  Flocken  im  Glaskörper  oder 
gröbere  Trübungen  in  der  Linse,  so  reicht  der  Concavspiegel 
aus,  sind  dagegen  die  Trübungen  zart,  dann  dürfen  wir  nur 
mit  dem  Planspiegel  und  noch  besser  mit  dem  Helinholtz^&c\i.Q\\ 
oder  7aeger  &Q\\Q,\\  Reflector  untersuchen.  Man  nennt  die  erste 
Methode  der  Untersuchung  mit  der  Convexlinsc  aucli  die  Unter- 
suchung im  auffallenden  Lichte,  die  andere  consequentcrweise 
im  durchfallenden  Lichte. 

Die  Trübungen  können  fix  oder  beweglich  sein ;  wir 
nennen  sie  dann  beweglich  ,  wenn  nach  Sistirung  der  Bewegung 
des  Auges  diese  noch  weiter  sich  bewegen.  Bewegliche  Trü- 
bungen konnnen  nur  im  Glaskörper  vor,  und  dann  stellen  wir 
die  Diagnose  auf  Verflüssigung  desselben.  Ausnahmsweise 
kommen  auch  in  der  vorderen  Kammer  bewegliche  Opacitäten  vor. 

Prüfen  wir  im  auffallenden  Lichte ,  so  erkennen  wir  leicht 
den  Sitz  der  Trübungen ,  je  nachdem  wir  mit  der  Linse  näher 
an's  Auge  heran-  oder  von  demselben  abrücken  müssen. 
Schwieriger  ist  es,  die  Localität  zu  bestimmen,  wenn  wir  im 
durchfallenden  Lichte  untersuchen.  Aber  es  gelingt  auch  hier, 
wenn  man  sich  an  eine  gewisse  Schablone  hält,  den  Sitz  so 
ziemlich  annähernd  zu  präcisiren. 

Alle  Trübungen,  welche  vor  der  Pupillar- 
ebene  liegen,  m  a  c  h  e  n  m  i  t  d  e  ra  A  u  g  e  g  1  e  i  c  h  s  i  n  n  i  g  e 
Bewegungen. 

Trübungen  in  der  Pupillar ebene  bleiben  bei 
allen  Bewegungen  des  Auges  im  gleichen  Ver- 
hält niss  zum  Pupillarrand; 


Untersucluuiiicu  im  dunlil'allcncleii  liiclite. 
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Trlibung-cn  dage^i;cn,  welche  Ii  int  er  der  Tu- 
])  i  1 1  a r e  b  e  n e  liegen,  machen  zu  r  Ii  e  w  e g- u  n  <i-  d c s 
Auges  enlg-egeng-esetzte  Bewegungen. 

Um  nun  die  Localitiit  noch  genauer  zu  bestinnnen.  nehmen 
wir  den  Hornhautrefiex  zu  Hilfe.  Wir  vergleichen  dann  die 
Lage  des  Hornhautreflexes  mit  dem  Drehpunkt  des  Auges  und 
der  Trübung. 

Macht  die  Trübung  Uberhaupt  keine  Bewegung,  so  liegt 
sie  im  Drehpunkte. 

Beobachten  wir  das  vom  Spiegel  auf  der  Cornea  ent- 
worfene Bild  der  Flamme,  so  finden  wir,  dass  dasselbe  den 
Bewegungen  des  Auges  entgegengesetzte  Bewegungcni  macht. 
Liegt  nun  eine  Trübung  vor  dem  Drehpunkte,  so  macht  diese 
Trübung  eine  dem  Hornhautreflexe  entgegengesetzte  Excursion, 
liegt  sie  hinter  dem  Drehpunkte,  so  folgt  die  Trübung  dem 
Hornliautreflex. 

Wir  finden  normalerweise  Trübungen  im  Bereiche  der 
Pupille,  durch  die  wir  uns  nicht  beirren  lassen  dürfen,  so 
sehen  Sie  oft  dunkle,  vertical  ziehende,  fast  parallel  verlaufende 
Streifen,  die  auch  büschelartig  aussehen  können,  sie  entsprechen 
dem  Schatten,  welchen  die  Cilicn  auf  die  Cornea  werfen;  er- 
weitern Sie  die  Lidspalte  durch  Hebung  des  Oberlides ,  so 
schwinden  dieselben.  Sie  sehen  ferner  klumpige  oder  faden- 
förmige Trübungen ,  oder  auch  herabfliessende ,  schwarz  um- 
grenzte Bläschen ,  es  sind  dies  Schleimpartikelchen  oder  Luft- 
bläschen ,  die  sich  durch  eine  Bewegung  des  Oberlides  weg- 
wischen lassen. 

Ist  die  Pni)ille  ad  maxiinum  dilatirt,  so  wird  conccntrisch 
zum  Pupillenrand  eine  mein-  oder  weniger  breite  dunkle  kreis- 
förmige Linie  wahrgenommen,  der  Linsenrand,  der  wegen 
totaler  Reflexion  eben  als  schwarzer  Ring  bemerkbar  ist. 

Wird  im  umgekehrten  Bilde  untersucht ,  denn  auch 
durch  dieses  können  Trübungen  constatirt  werden,  so  muss 
auf  besonders  sorgfaltige  Reinigung,  respectivc  Reinhaltung 
der  Linse  geachtet  werden ,  denn  Flecken  in  derselben  ,  Sprünge, 
die  eingravirte  Nummer,  ja  die  Finger ,  welche  die  Linse 
halten,  können  durch  ihre  Spiegelung  im  Bilde  als  Trübungen 
imponiren. 
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Trübungen  der  Cornea  und  Iris. 

Gehen  ^vil•  /u  den  i)atliölogisclieii  Trübungen  über,  so 
äussern  sieh  solche  in  der  Cornea  bei  Dnrchleuclitiing  der 
Pupille  als  mehr  oder  wenijj;er  lichte,  oder  dunkelgraue  Wolken. 
Sind  Unebenheiten  in  der  Cornea  vorhanden ,  so  finden  v/iv 
bei  leichten  Drehungen  des  .Spiegels  einen  Wechsel  in  der 
Beleuchtung ,  IViüier  verdunkelte  Stellen  erscheinen  plötzlich 
roth  oder  uingekehit. 

Ist  die  Cornea  kegelfürmig  vorgewölbt  (Keratoconus),  so 
entsteht  mitten  in  der  Pupille  eine  ringförmige  dunkle  Linie, 
die  bei  Bewegungen  des  Spiegels  oder  des  Auges  ihre  Lage 
verändert  und  sich  durch  die  verschiedene  Strahlenbrechung 
der  stärker  gewölbten  und  der  abgeflachten  Partie  der  Hornhaut 
erklären  lässt. 

Trübungen,  welche  durch  die  Iris  hervorgerufen  werden, 
sind  zumeist  auf  hintere  Synechien  oder  Fäden  einer  persisti- 
renden  Pupillarmembran  zunickznbeziehcn.  AVir  unterscheiden 
sie  von  einander  durch  die  Untersuchung  bei  focaler  Beleuch- 
tung, indem  die  Fäden  der  Pupillenmembran  der  vorderen 
Fläche  der  Iris  ihren  l^rsprung  verdanken  ,  die  den  Synechien 
entsprechenden  Fäden  aber  am  Pupillarrand  oder  an  der 
hinteren  Fläche  entspringen. 

Trübungen  der  Linse. 

Wir  kommen  zu  den  Trübungen  der  Linse  und  wollen 
auch  hier  nur  die  wichtigsten,  mit  dem  Augenspiegel  erkenn- 
baren anfuhren,  und  übergehen  daher  die  in  den  meisten 
Lehrbüchern  bei  diesem  Capitel  durchgeführte  Eintheilung  der 
verschiedenen  Staarformen. 

Die  Linsentrübungen  sind  zumeist  schon  durch  ihre  Form 
charakterisirt. 

Der  vordere  Polarstaar ,  der  auch  als  Cataracta  capsularis 
centralis  anterior  und  in  einer  Abart  als  Cataracta  pyramidalis 
beschrieben  wird,  erscheint  als  schwarzer  Punkt  oder  Fleck  in 
der  Mitte  der  Pupille  und  bleil)t,  da  er  in  der  Pupillarebene 
liegt,  bei  Bewegungen  des  Auges  immer  an  derselben  Stelle 
(mit  Beziehung  auf  den  Pui)illarrand).    Sehen  wir  genau  im 


Trübungen  der  Linse. 
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Centnini  eine  Trübung-,  durch  die  kein  Licht  durchgclit,  so 
haben  wir  es  mit  einem  Kernstaare  zu  thun.  Die  Cataracta 
nuclearis  kann  angeboren  sein  oder  erworben;  erworben  ist 
sie  am  häutigsten  in  myopischen  Augen;  sie  schreitet  sehr 
langsam  vor  und  ist  im  13cginne ,  wenn  nicht  sorgfältig  mit 
dem  schwaciieji  Rcflcctor  untersucht  wird,  leicht  zu  ubersehen. 
Insbesondere  bei  enger  Pupille  linden  wir  das  Sehvermögen 
hochgradig  herabgesetzt  und  die  Untersuchung  des  Fundus  bei 
dilatirter  Pupille  (bei  enger  ist  sie  einfach  undurchführbar) 
ergibt  nichts,  was  die  Herabsetzung  des  -Sehvermögens  erklären 
könnte.  In  solchen  Fällen  ist  nur  eine  Diagnose  mit  dem 
schwachen  Ja f^-e'/' sehen  ßeflector  möglich. 

Sowie  am  vorderen  Pole .  treten  auch  am  hinteren  Linscn- 
pole  angeborene  Trübungen  auf,  die  mit  dem  Spiegel  ebenfalls 
als  schwarze  Punkte  oder  Flecke  erscheinen,  aber  sich  vom 
vorderen  Polarstaar  durch  die  dem  Auge  entgegengesetzte  Be- 
wegung auszeichnen.  Sie  sind  zumeist  Ueberreste  der  vorderen 
Endigung  der  embryonalen  Arteria  hyaloidea. 


Fig.  30. 


Cataracta  polaris  i)osteriov  nath  /^'A  •■■  7ar^er. 

Erworben  sind  die  sternförmigen  Trübungen  in  der  hin- 
teren Corticalis,  siehe  Fig.  30 ;  sie  sind  oft  Chorioidealstaare 
oder  erwecken  auch  den  Verdacht  auf  Pigmentdegeneration  der 
Netzhaut. 

Fig.  31  stellt  einen  Schichtstaar,  Cataracta  zonularis,  peri- 
nuclearis dar.  Wir  sehen  in  der  rotlibeleuchteten  Pupille  eine 
scheibenförmige,  grauliche,  scharf  umgrenzte  Trübung.  Zwischen 
dieser  und  dem  Pupillarrand  ist  deutlicher  rother  Reflex.  Das 
Centrum  ist  mehr  transparent  und  erscheint  ebenfalls  gelb- 
röthlich ,  der  Rand  etwas  saturirter.   Wir  haben  es  hier  mit 
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einem  Scliichtstaar  zu  tlmn,  d.  Ii.  das  Centrimi  und  die  periplieren 
liindcnscliieliten  sind  durchsichtig  und  zwischen  ihnen  befindet 


Fig.  31. 


Cataracta  peiiunclearis  uacli        >■■  7"''r<'>: 

sich  die  getrübte  Schichte,  Fig.  32  (I).  Diese  Schichten  können 
auch  mehrfach  sein,  und  es  würde  dann  der  Querschnitt  der 
Linse  wie  in  Fig.  32  (HI)  ausselien,  wo  eben  undurchsichtige  mit 
durchsichtigen  Lagen  abwechseln.    Der  Schichtstaar  kann  an 


Fig.  32. 

I  Jf  M 


I  stellt  eiueu  einfachen,  //  einen  mit  „Reiterchen"  (>')  versehenen,  ///  einen 
doppelten  Schichtstaar  dar:  in  al  en  3  Zeichnungen  bedeutet  a  die  Linsen- 
liapsel,  Ij  die  durchsiclitige  Corticalis,  ■■  die  cataractöse  Schicht,  '/  in  /  uud 
//  den  klaren  Kern,  in  III  aber  die  zwischen  den  beiden  trüben  befindliche 
durchsichtige  und  e  die  zweite  getrübte  Schicht,  während  der  Kern  in  /// 

durch  /  bezeichnet  ist. 

seiner  Peripherie  radiär  gestellte  Streifchen  zeigen,  die  in  den 
durchsichtigen  Theil  der  Linse  hineinragen,  siehe  Fig.  32  (II), 
ja  es  kann  auch  noch  eine  in  der  Axe  gelegene  Trübung 
hinzukommen ,  wie  Fig.  33  zeigt. 

Aehnliche  hübsche  Bilder  zeigen  die  Cataracta  punctata 
und  stellata ,  bei  welchen  wir  entweder  zahlreiche  dunkle  Punkte 
oder  Streifen  zu  einer  sternförmigen  Figur  gruppirt  sehen. 


Trübungen  der  Linse. 
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Die  Linsenseiikung-,  Fig-.  34,  Luxatio  lentis,  erkennen  wir, 
wenn  die  Linse  noch  zum  Theile  in  der  Pupille  liegt,  daran, 
dass  bei  Mydriasis  ein  Tlieil  des  Randes  der  Linse  wegen  der 
totalen  Reflexion  als  dunkler  Kreisbogen  in  der  sonst  roth 
leuchtenden  Pupille  erscheint. 


Fig.  33. 


Cataracta  perinuclearis  et  nuclearis  nach  Ed.  z:  Jaeger. 

Ist  die  Linse  in  den  Glaskörper  versenkt,  so  sieht  man 
bei  genügend  dilatirter  Pupille,  wenn  man  von  oben  mit  dem 
Spiegel  in's  Auge  liineinsieht,  eine  dunkelgraue ,  rundliche, 
scharf  begrenzte  Masse,  die,  wenn  sie  beweglich  ist,  bei  Ex- 
cursionen  des  Aug-es  aufgewirbelt  wird,  in  s  Pupillargebiet  dann 
gelangt  und  dann  auch  deutlich  durch  ihre  Form  als  Linse  zu 
erkennen  ist. 


Flg.  34. 


Luxatio  lenti.s  nach  Ed.  v.  Jaeger. 

Schliesslich  sei  noch  der  Diagnose  der  Aphakie  Erwähnung 
gethan.  Fehlt  die  Linse,  so  erkennen  wir  es  wohl  an  dem 
Schlottern  der  Iris  (Iridodonesis) ,  doch  ist  dieses  allein  nicht 
charakteristisch  genug,  da  ja  die  Iris  fixirt  sein  kann  oder 
auch  andererseits  in  irgend  einer  Weise  das  Aufhängeband  der 
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Linse  gelockert  sein  mag.  Bestimmt  wissen  wir  erst  dann,  ob 
die  Linse  vorhanden  oder  ob  sie  fehlt,  wenn  wir  die  Reflex- 
bildcr  prüfen.  Lassen  wir  mit  dem  Concavspiegel  schräge 
das  Licht  auf's  Auge  fallen ,  so  sehen  wir  die  drei  sogenannten 
P7/rl'mji-Sa//son'fi('\\Qn  Reflexbilder,  nämlich  auf  der  Cornea 
ein  helles,  aufrechtes,  verkleinertes  Bild,  ferner  von  der  vor- 
deren Linsenfläche  ebenfalls  ein  aufreclites,  verkleinertes,  aber 
sehr  lichtschwaches  P>ikl,  das  schwer  gesehen  wird  und  auch 
nicht  weiter  in  Betracht  kommt.  Die  hintere  Linscnkapsel 
wirkt  als  Concavspiegel  und  entwirft  ein  umgekehrtes,  eben- 
falls lichtstarkes  Bild.  Das  Bild  auf  der  Cornea  geht  mit  der 
Licht(iuelle ,  das  der  hinteren  Linsenfläche  in  umgekehrtem 
Sinne.  Beleuchten  wir  das  Auge  von  der  .Schläfenscite  und 
lassen  den  Lichtkegel  nasahvärts  wandern  ,  so  geht  das  Bild 
der  Cornea  mit ,  das  Kapselbild  macht  den  umgekehrten  Weg, 
also  temporalwärts.  Fehlt  nun  die  Linse,  so  muss  also  auch 
das  hintere  Kai)sell)ild  fehlen.  Wir  machen  aber  auch  mit 
dem  Spiegel  den  umgekehrten  Schluss.  Wenn  das  hintere 
Kapselbild  fehlt,  dann  ist  die  Linse  nicht  im  Pupillargebiet ; 
sie  kann  fehlen  oder  luxirt  sein.  Die  weitere  Untersuchung 
wird  uns  bald  belehren,  was  von  beiden  der  Fall  ist. 

Trübungen  des  Glaskörpers. 

Die  Trübungen  des  Glaskörpers  unterscheiden  sich  von 
den  anderen  zumeist  schon  dadurch  ,  dass  sie  beweglich  sind, 
was  natürlich  wieder  auf  eine  Verflüssigung  des  Glaskörpers 
schliessen  lässt.  Wenn  Sie  die  Patienten  .  die  ich  Ihnen  diesmal 
vorgestellt  habe,  und  welche  an  Chorioideitis  myopica  leiden, 
anweisen,  ihre  Augen  nach  auf-  und  abwärts  oder  nach  irgend 
einer  anderen  Richtung  zu  bewegen .  so  sehen  Sie  zahlreiche 
kleinere  und  grössere,  punktförmige  oder  flockige,  fadenartige, 
fetzige  oder  membranöse  Körper  durch  einander  wirbeln.  Ihr 
Sitz  ist  zumeist  im  hinteren  Glaskörperantheil.  Sie  können 
leicht  durch  Vorsetzen  verschiedener  Gläser  genau  auf  die- 
selben emstellen  und  ihre  Localität  bestimmen.  Von  besonderer 
Wichtigkeit  ist  die  staubartige  Durchsetzung  des  Glask()ri)ers ; 
oft  können  wir,  Avie  bereits  früher  erwähnt,  nur  auf  sie  ge- 
stützt, eine  Diagnose  stellen. 


Trübungen  der  Linse. 
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Ein  selteneres  Vorkoimuniss  ist  die  Sviielivsis  scintillaiis. 
Icii  kann  Ihnen  beute  einen  wunderschönen  Fall  denionstriren; 
es  ist  eine  Frau,  nahe  an  GO  .lalire,  bei  welcher  icb  dieses 
Phänomen  schon  lan<;'e  beobachte.  Lassen  Sie  die  Frau  Be- 
weg-uniien  mit  ihrem  Aujre  aiisfiUircn ,  so  sehen  Sie  anfjing-s  nur 
einige  glitzernde  Pünktchen  durch  das  Gesichtsfeld  hinschiessen, 
dann  schwirren  hunderte  und  tausende  solcher  silberglänzenden 
Körperchen  durch  einander  ,  dass  es  Ihnen  den  Eindruck  macht, 
als  ob  ein  Schneesturm  im  Auge  wiithen  würde. 

Vor  kurzer  Zeit  hatte  ich  noch  Gelegenheit,  einen  eben 
so  schönen  Fall  zu  demonstriren,  bei  w-elchem  aber  die  Körperchen 
goldglänzend  aussahen  und  das  Durcheinanderschwirren  der- 
selben den  Eindruck  eines  lebhaften  Funkensprühens  machte. 

Man  ninmit  an.  dass  diese  Trübungen  Gholestearinkry- 
stallen  entsprechen,  ein  Befund  \(n\  Poncet  spricht  auch  dafür; 
das  Auge,  das  ich  jedoch  anatomisch  zu  untersuchen  Gelegen- 
heit hatte,  zeigte  keine  Cholestearinkrystalle. 

Sind  Blutungen  im  Glaskörper,  so  werden  sie  leicht  als 
solche  erkannt,  sind  sie  jedoch  so  massenhaft,  dass  sie  den 
Einblick  in"s  Auge  nicht  gestatten ,  so  werden  sie  aus  anderen 
Umständen,  vor  Allem  wohl  durch  die  Anamnese,  ob  ein 
Trauma  vorausgegangen .  dann  welche  Erkrankung  vorliegt, 
z.  B.  Scorbut ,  erschlossen.  Es  bleiben  zumeist  nach  denselben 
flockige  oder  membranöse  Trübungen  zurück. 

Ebenfalls  ein  sehr  seltenes  Vorkommniss  ist  es,  dass 
wir  in  den  Glaskörper  die  Ueberreste  der  embryonalen  Arteria 
hvaloidea  hineinragen  sehen.  Ein  kleiner,  graulicher  durch- 
scheinender Zapfen .  der  manchesmal  auch  hakenförmig  ge- 
krümmt ist,  ragt  aus  der  Papille  hei'vor,  und  wenn  wir  diesen 
Zapfen  durch  Eindrehen  immer  schwächer  brechender  Gläser 
unseres  Spiegels  weiter  und  weiter  verfolgen,  so  finden  wir  diesen 
Zapfen  entweder,  nachdem  er  fadenförmig  geworden,  plötzlich 
enden  oder  sich  mehrfach  verästeln,  und  wir  kfinnen  diese  Fäden 
mittelst  stärkerer  und  innner  stärkerer  Convexgläser  oft  bis  an 
die  Linse  heran  verfolgen.  Ungemein  selten  findet  man  die  Arterie 
noch  bluthaltig.  Zeitweilig  ist  fast  die  ganze  Papille  von  einem  ähn- 
lichen grauen  Gebilde  bedeckt ,  von  dem  Fäden  ausstrahlen ;  es 
ist  dies  der  sogenannte  Ganalis  Gloqueti  mit  verdicktenWandungen. 

K  ö n  i  g  p  t  e  i  n  ,  Augenspiegel.  7 
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Sowie  in  der  Retina,  können  aucli  im  Glaskörper  Cysti- 
cerci  vorkommen.  Man  sieht .  so  lange  der  Glaskörper  durcli- 
h:ichtig  bleibt ,  eine  bläulich  durchscheinende  feingekörnte  und 
gelassfreie  Blase ,  an  welcher  man  undulirende  Bewegungen 
bemerkt  und  bei  günstiger  Gelegenheit  auch  Kopf  und  Hals 
des  Wurmes  beobachten  kann. 

Auch  Getasse  kommen  im  Glasköipcr  vor.  doch  sind 
diese  immer  in  Zusammenhang  mit  den  Gefässen  der  Retina 
des  Opticus  oder  des  Ciliarkörpers. 


BestimmuLg  der  Refractioii  mit  dem 
Augenspiegel. 

M.  H.  I  Wir  wissen  aus  der  pliysioloii'isclicii  Optik ,  dass 
(las  noniial  breclieiule  Auge  im  Riiliezustaiul  für  parallele 
Strahlen,  ilas  myopische  für  divergente  und  das  ül)ersiehtig  ge- 
baute für  eonvergente  Strahlen  eingestellt  ist,  und  wir  nennen 
das  Verhältniss  eines  Auges  gegenüber  parallelen  Strahlen  dessen 
Kefraction  oder  Brechzustand.  Der  Brechzustand  des  Auges 
kann  auf  sehr  verschiedene  Weise  bestimmt  werden ,  am  ge- 
nauesten durch  den  Augenspiegel. 

Verschiedene  Methoden  der  Untersuchung. 

Mit  dem  Augenspiegel  gibt  es  verschiedene  Methoden, 
die  beste  ist  die  im  aufrechten  Bilde ,  doch  gehört  für  dieselbe 
eine  gewisse  Uebung  und  muss  der  Untersucher  Herr  seiner 
Accommodation  sein ,  d.  Ii.  dieselbe  vollständig  entspannen 
kfinnen  oder  der  Grösse  derselben  sich  bewusst  sein.  Da  dies 
nur  durch  längere  Uebung  erzielt  werden  kann,  so  hat  man 
auch  andere  ^fethoden  in  Verwendung  gezogen ,  die  ich  Ihnen 
hier  in  gedrängtester  Kürze  mittheilen  will. 

Der  einfachste  Vorgang,  der  auch  für  den  Nichtophthal- 
moskopiker  sehr  venvcndbar,  ist,  sich  in  eine  Entfernung 
von  ungefähr  1  M.  von  dem  Patienten  zu  setzen,  mit  dem  Plan- 
spiegel das  Auge  zu  beleuchten  und  mit  dem  eigenen  Kopfe 
seitliche  Bewegungen  auszuführen,  ohne  das  Licht  zu  ver- 
lieren. (Selbstredend,  dass  sich  sonst  Alles  wie  bei  der  ge- 
wöhnlichen Spiegeluntersuchung  verhält,  verdunkeltes  Zimmer 
und  Accommodationsentspannung  des  untersuchten  Auges  durch 
Sehen  in  die  Ferne.)  Sehen  Sie  nun  bei  diesen  Bewegungen 
die  Pupille  einfach  erleuchtet,  dann  ist  Emmetropie  vorhanden 
oder  ein  geringer  Grad  von  Ametropie  bis  1  D.,  den  man 

7* 


lUO 


Bestinmmng  der  Kcfraction  mit  dem  Augenspiegel. 


fü-lich  noch  zur  Eniinctropio  zälilcn  kniin.  Krliält  man  tlag-eg-cn 
in  dieser  Entferniin«-  das  Bild  der  Retinalg-efässe  deutlicli,  so 
ist  Ametropie  vorhanden.  Beleiicliten  Sie  durcli  die  Seiten- 
Avendungen  llires  Kopfes  verschiedene  Theile  der  Retina,  so 
AVerden  die  Getasse  Sdieinheweg-nngen  ausführen,  und  zwar  beim 
liypermetropisclien  Aug-e  in  gleichem  Sinne,  heim  m3opischen 
in  umgekehrter  Riclitung-  Sie  erfaliren  liier  in  sehr  Icicliter 
Weise  die  Refraction  des  betreffenden  Individuums,  Avcnn  auch 
nicht  den  Grad.  Doch  auch  diesen  können  Sie  bei  einiger 
Uebung  ungefähr  bestimmen,  d.  h.  nur,  ob  gering-e ,  mittlere, 
hohe  oder  höchste  Grade  von  Ametropie.  Je  näher  Sie  an  das 
Auge  heranrücken  können  und  je  ausgiebig-er  die  Rewegung-en, 
desto  höhergradig  die  Ametropie.  Ein  Beisjnel  Avird  Ihnen  rasch 
das  Verständniss  für  diese  Methode  g-eben.  Sie  betinden  sich 
am  Ende  eines  Zimmers  und  sehen  zum  Fenster  hinaus  auf 
die  gegenüber  sich  befindliche  Wand,  machen  Sie  nun  Bewe- 
gung-en  mit  dem  Kopfe ,  so  g-eht  die  \^'and  mit  Ihnen.  Sic 
richten  nun  Ihre  Aufmerksandvcit  auf  einen  Geg'enstand  im 
Zimmer,  so  macht  er,  AA^enn  Sie  das  Fenster  fixiren,  bei  Be- 
Avegung  Ihres  Kopfes  umgekehrte  BcAvegungen.  Das  Fenster 
entspricht  der  Lage  der  Retina  des  emmetropischen,  die  gegen- 
überliegende Wand  des  myopischen,  der  Gegenstand  im  Zimmer 
des  liypermetropisclien  Auges,  Aveil  ja  das  eine  ein  lang-,  das 
andere  ein  kurz  gebautes  Aug-e  ist.  Hierin  haben  Sie  die  Erklä- 
rung für  den  Vorgang  bei  dieser  Art  der  Spiegeluntersuchung. 

Auch  im  umgekehrten  Bilde  können  Avir  in  sehr  einfacher 
Weise  die  Art  der  Refraction  bcstiminen.  Wir  suchen  uns  die 
Papille  auf  und  halten  die  Convexlinse  so  nahe  Avie  möglich 
zum  Aug-e,  dann  rücken  Avir  mit  derselben  ab,  und  Averden 
nun  finden,  dass  die  Grösse  der  Papille  die  gleiche  bleibt 
oder  sich  ändert.  Bleilit  die  Papille  gleich  gross,  dann  ist 
Emmetropie  vorhanden,  ändert  sich  dagegen  ihre  Grösse,  so 
besteht  Ametropie.  Wird  sie  kleiner,  so  ist  das  Auge  hyper- 
metropiscli,  Avird  sie  grösser,  myopisch,  und  zwar  je  stärker 
die  Unterschiede  ausfallen ,  desto  höhergradig  die  Ametropie. 

Man  kann  auch  im  umgekehrten  Bilde  eine  genaue  Be- 
stimmung des  Breclizustandes  nach  der  Methode  von  Sclunidt- 
Rimpler  vornehmen ,  über  Avelche  Avir  dann  später  noch  genauer 
sprechen  Avollen,  um  jetzt  vorerst  auf  die 
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einzujivliou. 

Zur  genauen  Bcstinnnung  ist  notliwendi;;,  erstens,  dass  der 
Untersuchte  seine  Aceonnuodatiou  entspannt,  was  dadurch  ge- 
schieht ,  dass  man  ihn  in  einem  dunklen  Räume  in  die  Ferne 
sehen  lasst,  und  zweitens,  dass  auch  Sie  nicht  aceommodiren, 
oder  doch  wenigstens  sich  des  Grades  der  von  Ihnen  ver- 
wendeten Acconnnodation  bewusst  sind.  Das  Letztere  ist  hakl 
zu  erreiclien ,  indem  Sie  ein  atropinisirtes  Individuum ,  dessen 
Refraction  Ihnen  bekannt  ist,  untersuchen,  und  nun  sehen, 
welclies  Glas  Sie,  um  scharf  zu  distinguiren,  einstellen  müssen. 
Das  Individuum  wäre  emmetropisch  und  Sie  hätten  mit  —  2"5  D. 
gesehen,  so  beträgt  Ihre  Accommodation  2'5  D.  Die  Accom- 
modation  ist  aber  veränderlich  und  es  ist  daher  nothwendig, 
von  Zeit  zu  Zeit  abermals  Ihre  Accommodation  zu  prüfen.  Der 
Grad  derselben  W'ird  immer  geringer,  doch  manche  behalten 
durch  lange  Zeit  oder  fast  immer  eine  gewisse  Accommodations- 
spannung  bei. 

Anfänger  acconmiodiren  immer.  Wollen  Sie  sehr  bald 
mit  entspannter  Accommodation  untersuchen,  so  atropinisiren 
Sie  sich  selbst  und  halten  einige  Zeit  Ihre  Augen  unter  Atropin- 
wirkung,  oder  setzen  Sie  sich  beim  Oplithalmoskopiren  so, 
dass  auch  Sie  in  die  Ferne  sehen  können.  Sie  untersuchen 
nun  und  lassen  beide  Augen  offen ,  so  dass  Sie  mit  dem  un- 
bewaflfneten  Auge  die  etwa  G  M.  entfernte  Wand  ansehen ,  mid 
nun  gleichzeitig  das  Spiegelbild  und  die  Wand  zu  sclien  ver- 
suchen. Bei  einiger  Ausdauer  gelingt  es  Ihnen  in  dieser  Weise 
bald,  Ihren  Ciliarmuskel  während  des  Spiegeins  ausser  Thätig- 
keit  zu  setzen. 

Eine  Frage,  die  nun  von  selbst  sich  aufdrängt,  ist  die: 
Woran  messen  wir  die  Refraction? 

Jener  Punkt,  mit  dem  wir  allein  deutlich  sehen,  ist  die 
Fovea  centralis ,  wir  sollten  daher  an  derselben  die  Refraction 
bestimmen.  Dies  geht  aber  aus  mehreren  Gründen  nicht  gut 
an,  erstens  ist  diese  Stelle  gefässlos,  wir  haben  für  unsere  Be- 
stimmung keinen  guten  Anhaltspunkt.  Ihre  Umgebung  ist  ferner 
dunkler  gefärbt  und  in  jugendlichen  Augen  stark  reflectirend, 
durchwegs  Momente,  die  ein  Urtheil  darüber,  ob  man  hier 
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scharf  distingiiire  oder  iiiclit,  unmöglich  maclien.  Zweitens 
antwortet  das  Auge,  Avcnn  das  Licht  die  Macula  trifft,  mit  einer 
starken  Contraction  der  Pupille ,  die  uns  die  Untersuchung  er- 
schwert. Wir  wählen  daher  ein  anderes  Ohject,  und  dies  ist  der 
temporale  Rand  der  Papille,  und  zwar  die  feinen  Gefässe  daselhst 
als  ganz  besonders  der  Pigmentring,  der  sich  deshalb  zur  Be- 
stimmung gut  eignet,  weil  er  seiner  Lage  nach  der  musivischen 
Schichte  entspricht,  und  weil  es  ein  Object  ist,  an  dem  wir 
die  Deutlichkeit,  mit  der  wir  sehen,  sehr  gut  abschätzen  können. 

1.  Ich  nehme  an,  dass  Sie  Ihre  Accommodatiou  ent- 
spannen und  cnunetropiscl»  sind ;  Sie  untersuchen  nun  ebenfalls 
einen  Emmetropen.  Die  Strahlen,  die  aus  einem  emmetiopischen 
Auge,  Fig.  55 .  austreten ,  sind  parallel  und  solche  vereinigen 
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sich  wieder  in  einem  Punkte  der  Netzhaut  eines  normalsich- 
tigen Auges. 

Ein  emmetropisch  es  Auge  sieht  also  ohne  Glas 
den  Fundus  eines  emmetropischen  Auges,  oder  der 
Satz  anders  gefasst :  sieht  ein  e  m  m  e  t  r  o  p  i  s  c  h  e  s  Auge 
ohne  Glas  deutlich  und  scharf  den  Augenhinter- 
grund  des  Untersuchten,  so  ist  auch  dessen  Auge 
emmetrop  isch. 

2.  Das  beobachtete  Auge  B ,  Fig.  3G .  ist  myopisch ,  die 
Strahlen,  die  aus  demselben  austreten,  sind  convergent,  der  Beob- 
achter kann  aber  als  Enmietrop  nur  parallele  Strahlen  auf  seiner 
Netzhaut  vereinigen ;  wir  werden  daher  die  convergent  austre- 
tenden Strahlen  parallel  machen,  dies  geschieht  durch  Vorsetzung 
einer  Concavlinse.  Fallen  nämlich  parallele  Strahlen  auf  eine  Con- 
cavlinse,  Fig.  37,  so  werden  dieselben  bekanntlich  so  gebrochen, 
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(lass  sie  nach  rückwärts  verlängert ,  in  einem  runktc  sich  ver- 
einigen würden,  l'mgekehrt  lautet  der  Satz :  fallen  convergente 


Fiü;. 


Strahleil  auf  eine  Concavlinse,  so  werden  sie,  da  die  Linse  zer- 
streuend wirkt,  weniger  convergent,  respectivc  parallel  gemacht. 
Wir  werden  daher  in  unserem  Spiegel  ein  Concavglas  einstellen, 
dessen  Brennpunkt  dem  Fernpnnkte  des  Auges  entspricht  und 


Fig.  37. 


durch  welches  die  convergcntcn  Strahlen  parallel  gemacht 
werden.  Es  sei  dies  concav  4  D.,  so  hat  das  untersuchte  Auge 
eine  Myopie  von  4  D. 

Sind  wir  als  Einnietropen  gezwungen,  Con- 
cavgläscr  vorzulegen,  um  den  Fundus  scharf  zu 
sehen,  so  ist  das  betreffende  Auge  myopisch,  und 
zwar  entspricht  die  Myoiiie  dem  schwächsten 
Concavglase.  mit  dem  wir  noch  deutlich  sehen. 

:>.  Ist  das  beobachtete  Auge  B.  Fig.  38.  hypermetropisch  ge- 
baut, so  sind  die  austretenden  Strahlen  divergent,  diese  können 
vom  emmetropischen  Beobachter  Ä  niciit  auf  der  Netzhaut  ver- 
einigt werden,  sie  müssen  also  parallel  gemacht  werden,  was 
durch  eine  Convex-  oder  Sammellinse  geschieht.  Die  Convex- 
linse  vereinigt.   Fig.  3'.) ,  wie  bekannt,  parallele  Strahlen  in 
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ihrem  Brennpunkte,  aber  ebenso  macht  sie  auch  die  vom  Brenn- 
punkte aus  divergent  aurtallenden  Strahlen  parallel.  Wählen 


wir  also  eine  Convexlinse ,  welche  eine  Focahlistanz  hat.  die 
dem  Fernpunkte  des  Au^2,'es,  welcher  sich  hier  in  negativer  Ent- 


fernnng  hinter  dem  Auge  befindet,  entspricht,  so  werden  durch 
dieselbe  die  divergent  austretenden  Strahlen  parallel  gemacht, 
das  emmetropische  Auge  kann  sie  sehen. 

Der  a  c  c  0  m  m  0  d  a  1 1 0  n  s  1 0  s  e  E  m  m  e  1 1-  o  p  e  sieht 
das  übersichtige  Auge  nur  m it  einem  Convexglas, 
u  n  d  z  w  a  r  e  n  t  s  p  r  i  c  h  t  d  i  e  ß  r  e  c  h  k  r  a  f  t  d  e  s  G 1  a  s  e  s  d  e  m 
Grade  der  Ilypermetropie.  Wir  können  auch  den  Satz 
umkehren  und  sagen,  wenn  derEnimetrop  ein  Convex- 
glas braucht,  um  den  Fundus  deutlich  zu  sehen, 
so  ist  das  betreffende  Auge  bypermetropisch. 

4.  Wir  haben  bis  jetzt  angenommen,  dass  der  Beobachter 
emmetropisch  und  accommodationslos  sei,  es  wäre  nun  der  Unter- 
suchende A  myopisch  und  der  Untersuchte  B  emmetropisch.  Die 
Strahlen  können,  wie  ja  aus  der  Zeichnung,  Fig.  40,  zu  ersehen, 
vom  beobachtenden  Auge  nicht  vereinigt  werden,  weil  dieses  für 
divergente  Strahlen  eingerichtet  ist,  wir  müssen  daher  die  aus- 
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tretenden  Stralilen  {liveri;-ent,  oder  aus  dem  myopischen  Auge 
ein  emnietropisclies  Aug-e  machen ,  was  eigentlich  ein  und  das- 
selbe ist,  indem  wir  ein  Coneavglas  vorsetzen,  und  zwar  na- 
türlich jenes  Coneavglas,  welches  der  Myopie  des  lieobachters 


Fig.  40. 


entspricht.  (Ich  werde  des  leichteren  Verständnisses  wegen  immer 
beide  Augen  in  emmetro[)isclie  umwandeln  und  daher  nur  mit 
parallelen  Strahlen  zu  tliun  haben.)   Der  Lehrsatz  lautet  hier  : 

Der  Myope  sieht  mit  seinem  Corrections- 
glase  den  Augengrund  des  Myopen,  oder,  wenn 
d  e  r  M  y  0  p  e  mit  s  e  i  n  e  m  C  o  n  c  a  v  g  1  a  s  e  d  e  u  1 1  i  c  h  sieht, 
dann  ist  das  untersuchte  Auge  emmetropisch. 

5.  Beide,  sowohl  Beobachter^  als  der  Untersuchte  B,  Fig.41, 
sind  myopisch.  Wir  lassen  beiderseits  die  convergent  austretenden 


Fifc.  41. 


w  ^     —■          ■  ^ 

VI  ^ 

Strahlen  durch  Concavgläser  i)arallel  machen,  verwandeln  also 
beide  Angen  in  emmetropische.  .Anstatt  der  zwei  Concavgläser 
nimmt  der  Untersucher  eines,  welches  der  Sunmie  der  Bi  echkraft 
beider  gleichkommt.  Jedes  Auge  hätte  eine  Myopie  von  3  D., 
so  muss  der  Untersucher  ein  Coneavglas  von  (3  D.  nehmen, 
um  deutlich  z;i  sehen. 
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DcrMyopc  kann  ein  myopisches  Auge  mit  dem 
Spiegel  nur  dann  doutlicli  sehen,  wenn  creinCon- 
cavglas  zu  Hilfe  nimmt,  welch  es  um  den  Grad  der 
Myopie  des  untersuchten  Auges  stärker  ist,  als 
sein  C  0  r  r  e  c  t  i  0  n  s  g  1  a  s.  Umkehrung :  W  e  n  n  ein  M  y  o  p  e 
ein  stärkeres  Concavglas  zur  Untersuchung  b  e- 
nöthigt,  so  ist  das  untersuchte  Auge  myopisch, 
und  zwar  finden  wir  den  Grad  der  Myopie,  wenn 
wir  von  dem  verwendeten  Concavglas  (G  D.)  die 
eigene  Myopie  Q\  D.)  in  Abrechnung  bringen:  es 
bleiben  also  in  dem  gegebenen  Beispiele  ;>  D. 

6.  Der  Kranke  ist  hypermetropisch,  dann  sind  drei  Mög- 
lichkeiten vorhanden  : 


Fig.  42. 

a)  Die  Hypermetropie  des  Patienten  ist  gleich  der  Myopie 
des  Untersucliers.  Die  Zeichnung.  Fig.  4-',  lehrt  uns  schon,  dass 
der  Myope  hier  mit  unbewaffnetem  Auge  die  aus  dem  untersuchten 
Auge  kommenden  Strahlen  auf  seiner  Retina  vereinigen  wird. 

Verwandeln  wir  beide  Augen  in  emmetropische,  so  müssen 
wir  ein  Coiicav-  und  Convcxglas  von  gleiclier  Brechkraft  vor- 
setzen, die  sich  ja  gegenseitig  aufheben. 

E in  Myope  sieht  d e n  F u n d u s  eines  gleich 
starken  Hypermetropeu  ohne  Glas.  Umkehrung:  Wen  n 
ein  Myope  ohne  Glas  den  A  u  g  e  n  h  i  n  t  e  r  g  r  u  ii  d  des 
Patienten  deutlich  sieht,  so  ist  dieser  e i  n  H y  p  c r- 
mctropc,  und  zwar  gleicht  die  Hypermetropie  der 
Myopie  des  U  n  t  e  r  s  u  c  h  c  r  s. 

h)  Die  Hypermetropie  ist  geringer  als  die  Myopie  des 
Untersuchers. 
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Es  wäre  B,  Fig-,  43.  durch  Convex  3  0.  ziuii  cmmetroi)iselieii 
gemacht,  A  l)rauchte  aber  —  ;')  D.,  siuumiren  wir  die  Brechkraft 


+3D-5D--2D 


beider  Linsen,  so  erlialten  wir  — 2  D. ;  der  Beobachter  nmss 
demnach  noch  ein  Concavglas  vorsetzen. 

Untersucht  demnach  ein  Myope  ein  gcrinirer- 
gradig-  h ypermetropisches  Aug-e,  so  braucht  er 
ein  Concavglas,  und  /  war  ein  schwächeres  als 
das,  welches  seine  Myopie  corrigirt,  und  dieses 
c  n  t  s  p  r  i  c  h  t  d  e  r  Differenz  der  B  r  e  c  h  w  e  r  t  h  e  beider 
Aug-en.  Umkehrung:  Sieht  ein  Myo})e  mit  einem 
schAvächeren  Glase,  als  das  ihn  corrigirende, 
scharf  die  Details,  so  ist  das  beobachtete  Auge 
hypermetropisch ,  und  wir  erfahren  den  Grad  der 
Hypernictropie.  wenn  wir  von  dem  Corrections- 
glase  das  gebrauchte  C  o  n  c  a  v  g  1  a  s  abziehen. 

c)  Die  Myojjie  de.s  Untersuchers  ist  geringer  als  die 
Hypermetropie  des  Kranken. 


Fisr.  44. 


i?,  das  Auge  des  Kranken,  vereinigt  parallele  Strahlen, 
wenn  wir   +  5  D.   vorsetzen,  A  aber,  wenn  wir  ein  Zcr- 
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streuiing-sg-las  von  3  D.  vorleg-cn.  Statt  der  beiden  Linsen  +  5  D. 
ninl  —    D.,  setzen  wir  eine  Linse,  welche  ihrem  Brechwertlie 

gleicli  ist,  d.  i.  +  2  D. 

Wenn  der  Arzt  demnach  myop  i  sc  Ii  ist,  und 
zwar  in  einem  g-e rinderen  Grade  als  der  Patient 
hypermctropisch,  so  muss  er  zum  Ophthalmo- 
skop i  r  e  n  ei  n  Co  nvex  gl  as  nehmen,  welches  der 
Summe  beider  Linsenwerthe  gleichkommt.  Uni- 
kehriing : 

Untersucht  ein  Myope  und  b  e  d  a  r  f  e  r  z  u  r  E  i  n- 
stellung  des  Fundus  ein  Con  vexglas,  so  ist  das 
untersuchte  Individuum  hy  permetropisch.  Wir 
erfahren  den  Grad  der  H  y  j)  e  r  m  e  t  r  o  p  i  e  ,  wenn  w  i  r 
zu  unserer  (' or  rec  ti  o  n  sl  i  n  s  c  die  Convexlinse  ad- 
diren  (3  D.  +  2  D.  =  f)  D.). 

7.  Der  Untersuchende  ist  hy|)eropisch.  der  Kranke  ennne- 
tropisch. 

Die  Eetina  des  Auges  B  (siehe  Fig.  38)  ist  nur  für  conver- 
girende  Strahlen  eingestellt ,  kann  also  die  parallelen  Strahlen 
von  A  nicht  in  einem  Punkte  vereinigen ;  wir  müssen  daher 
entweder  die  parallelen  Strahlen  von  A  convergent  maclien 
oder  B  in  den  Stand  setzen ,  parallele  Strahlen  zu  ver- 
einigen, was  übrigens  Beides  ja  gleich  ist  und  durch  Vorsetzen 
eines  Convexglascs  geschieht:  das  Convexglas  entspricht  der 
Correctionslinse  von  B. 

Untersucht  ein  H  y  p  e  r  m  e  t  r  o  p  e  ein  e  m  m  e  t  r  o- 
pisches  Auge,  so  gebraucht  er  seine  Corrections- 
linse. Umkehrung:  Wenn  ein  Hypcrmetrope  mit 
seiner  Correctionslinse  deutlich  sieht,  dann  ist 
der  Untersuchte  Em  m  e t r o  p. 

8.  Der  Untersuchende  ist  hypermetro))isch  ,  der  Kranke 
myo])isch ,  so  können  die  ähnlichen  drei  Fälle  eintreten  wie 
oben. 

aj  Die  llypermetroi)ie  des  Arztes  fallt  mit  der  Myopie 
des  Kranken  zusammen.  Wir  benüt/.en  zur  Erläuterung  die 
Figur  42  nur  mit  der  Umkehrung,  dass  A  der  Untersuchte  und 
B  der  Untersuclier  ist.  B  ist  für  die  convergent  autfallenden 
Strahlen,  A  für  divergente  eingerichtet;  wenn  wir  beide  Augen  für 
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parullelc  Strahlen  einstellen,  so  miiss  vor  A  ein  Concavg-las, 
vor  B  ein  Convexglas  gleicher  Stärke  gesetzt  werden,  die  ihre 
Wirkung  gegenseitig  aufheben. 

Spiegelt  ein  H  y  e  r  ni  e  t  r  o  p  e  einen  gleich- 
t a r k c n  M y  0 p e n ,  so  bedarf  er  k e i n c s  C o r r  e c t i o n s- 
g  1  a  s  e  s.  Und;chrung :  We  n  n  ein  H  y  ])  e  r  ni  e  t  r  o  ])  c  ein 
Individuum  o  h  n  e  C  o  r  r  e  c  t  i  o  n  s  1  i  n  s  c  s  p  i  e  g  e  1  n  k  a  n  n, 
dann  ist  dieses  myopisch,  und  zwar  in  demselben 
Grade  als  der  Untersucher  hypermctropisch. 

b)  Der  Patient  ist  in  geringerem  Grade  inyoi)isch. 


Fig.  4ö. 


Aus  der  Abbildung.  Fig.  45.  erselten  wir  schon,  dass  A  eines 
Convexglases  bedarf,  um  seine  Strahlen  weniger  divergent  zu 
machen,  damit  sie  mit  denen  von  B  parallel  werden.  Verwandeln 
wir  beide  Augen  in  emmetropische,  so  müssen  wir  A  convex  ö  D. 
B  concav  o  D.  vorsetzen,  deren  Summirung  +  2  D.  ergibt,  d.  i. 
jenes  Glas .  mit  welchem  A  der  Untersucher  den  Augenhinter- 
grund von  B  scharf  sehen  kann. 

Wenn  ein  Hypermetrope  ein  schwächer  myo- 
pischesAuge  untersucht,  so  bedarf  ereinesConvex- 
g  1  a  s  e  s ,  welches  geringeren  B  r  e  c  h  w  e  r  t  h  als  seine 
C  0  r r  e c t i  0 n s  Ii n s e  hat,  und  zwar  um  den  Grad 
der  Myopie  geringer. 

Umkehrung :  Wenn  e i n  H y p e r in etrope  mit  einem 
schwächeren  Convexglas  deutlich  sieht,  dann  ist 
d  a  s  A  u  g  e  m  y  o  p  i  s  c  h  u  n  d  w  i  r  erfahren  d  e  n  G  r  a  d  d  e  r 
Myopie,  wenn  wir  von  der  C  o  r  r  e  c  t  i  o  n  s  1  i  n  s  e  das 
gebrauchte  Convexglas  in  Abzug  bringen. 

cj  Das  untersuchte  Auge  ist  stärker  myopisch. 
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Die  Zeiclinung,  Fig.  4(3.  lehrt  wieder,  dass  A  seine  Strahlen 
divergenter  machen  muss,  damit  sie  mit  denen  von  Ä  zusammen- 
fallen, oder  wenn  wir  den  beiden  Augen  die  Correctionsgläser, 
liier  —  8  D.  und  +  5  D.  vorlegen  und  sie  dadurch  den  emme- 
tropischen gleich  machen,  so  rcsultirt  aus  beiden  Linsen  noch 
eine  Concavlinse  V(.u  :\  D.,  mit  weicher  A  sich  für  B  ein- 
stellen kann. 


-8D+öD=  -3D 


Wenn  demnach  ein  h  y  p  e  r  m  e  t  r  o  p  i  s  c  h  e  s  Auge 
für  den  Fundus  eines  stärker  myopischen  einge- 
stellt werden  soll,  so  muss  sich  dasselbe  ein 
Concavglas  vorsetzen,  welches  der  Differenz  der 
beiden  R  e  f  r  a  c  t  i  o  n  s  g  r  a  d  e  gleichkommt.  Umkeiirung : 
Muss  ein  h  y  p  e  r  m  e  t  r  o  p  i  s  c  h  e  s  Auge  sich  noch  ein 
Concavglas  voriegen.  um  beim  Spiegeln  deutlich 
zu  sehen,  so  ist  das  untersuchte  Auge  myopisch, 
und  zwar  stärker  myopisch  als  die  e  i  g  e  n  e  H  y  p  e  r- 
metropie  ist.  Wir  erfahren  den  Grad  der  Myopie, 
wenn  wir  zur  (,Vj  r  r  c  c  t  i  o  n  s  1  i  n  s  e  noch  das  b  e  n  ü  t  z  t  e 
Concavglas   h  i  n  z  u  a  d  d  i  r  e  n. 

9.  Beide  Augen  sind  hypermetropisch. 

A^  Fig.  47,  ist  nur  für  convergent  auffallende  Strahlen  ge- 
baut, die  aus  B  austretenden  sind  aber  divergent,  diese  müssen 
also  zuerst  durch  ein  Convexglas  (3  D.)  parallel  gemacht  und 
durch  weitere  Vorsetzung  eines  zweiten  Sammelglases  (3  D.) 
so  stark  convergent  gemacht  werden ,  dass  sie  mit  den  aus 
A  austretenden  Strahlen  zusammen  fallen.   Dasselbe  erreichen 
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wir.  wenn  wir  diircli  Vorsetzung-  der  betreffenden  Corrections- 
linsen  (.")  i).  und  :\  1).)  die  Augen  in  ennnetropische  verwandeln. 

FIk-  -17. 


U n  t  e r s n  c Ii  t  ei  n  H y  [) e  r  ni c t r o p e  ein  Ii y  p e r- 
ni  et  r  ()  p  i  s  e  Ii  CS  Auge,  so  inuss  er  sich  eine  Convex- 
linse  vorlegen,  welclic  in  ihrer  Brech kraft  der 
Hyperni  etro])  ie  beider  Augen  gleich  werthig  ist. 
rnikehrung:  Ist  der  Arzt  gezwungen,  ein  stärkeres 
Convexglas  als  seine  C'orrectionslinse  in  den 
Spiegel  einzustellen,  dann  ist  der  Kranke  hyper- 
nietropiscli  und  er  erfährt  den  Grad  der  Hyper- 
ni etro  pie,  wenn  er  seine  Co  rrectionslinse  von 
dem  g  e  b  rauchten  Convexglas  in  Ab  z  u  g  b  ringt. 

Hiermit  sind  alle  Mtiglichkeiten  der  Bestimmung  der 
Refraction  im  aufrechten  Bild  durchgesprochen  und  ist  es  kaum 
nothwendig,  noch  einmal  darauf  hinzuweisen,  dass  beide  Theile 
nicht  accommodiren  dürfen ,  denn  alle  Sätze  oben  beziehen 
sich  nur  auf  die  Augen  im  Ruhezustande, 

Nur  flüchtig  will  ich  noch  bemerken,  dass  auch  die 
Distanz  zwischen  beiden  Augen  in  Betracht  gezogen  werden 
muss,  dass  dies  aber  nur  bei  bühergradigen  Ametropien  von 
einigem  Belange  ist. 

Bestimmung  der  Refraction  im  umgekehrten  Bilde. 

Wir  haben  bereits  früher  besprochen ,  in  welcher  Weise 
wir  im  Allgemeinen  die  Art  der  Refraction  im  umgekehrten 
Bilde  bestimmen  können,  wir  wollen  nun  auch  sehen,  wie 
wir  den  Grad  der  Refraction  bestimmen. 

Da  die  Strahlen ,  die  aus  dem  emmetropischen  Auge 
kommen,  parallel  sind,  so  wird  das  Bild  der  Papille  im  Breun- 


112 


Ikstimmung  der  Refraction  im  umgekelirten  Bilde. 


punkte  der  Linse  entstellen,  das  des  liypermetropisclien  Aug'es 
weiter,  das  des  myopisclien  aber  näher  zur  Linse  entworfen 
werden.  Wir  brauchen  also  nur  diese  Entfernung-  zu  kennen, 
um  den  (irad  der  Ametropie  zu  bestimmen.  Hierzu  machen  wir 
uns,  wenn  wir  nicht  schon  kurzsichtig  sind,  durch  Vorsetzen 
eines  Convexglases  myopisch.  Wir  nehmen  als  Emmetropen 
z.  B.  Convex  5  D.,  wir  gleichen  dann  einem  Myojjen  mit 
einem  Fern])unktsabstand  von  20  Cm.,  d.  h.  wir  können  über 
20  Cm.  hinaus  nicht  deutlich  sehen.  Wird  nun  durch  eine 
Linse  von  10  1).  das  umgekehrte  Bild  entworfen  und  wir 
messen  nun  die  Distanz  zwischen  Spiegel  und  Linse,  so  er- 
fahren wir,  wenn  wir  nicht  accommodiren ,  auch  die  Ent- 
fernung des  Bildes  von  der  Linse,  und  berechnen  aus  dieser 
die  Refraction.  Ein  Beispiel  möge  dies  erläutern.  Wir  entwerfen 
das  umgekehrte  Bild  und  gehen  mit  dem  Spiegel  so  weit  zu- 
rück, als  wir  das  Bild  noch  deutlich  sehen,  nun  messen  wir 
die  Distanz  zwischen  Spiegel  und  Linse,  diese  betrage  HO  Cm. 
Es  liegt  also  dann,  da  unser  Fernpunkt  in  20  Cm.  ist,  das 
Bild  10  Cm.  von  der  Linse  entfernt,  dies  ist  der  Focus  der 
Linse,  die  Strahlen  müssen  parallel  aus  dem  Auge  ausge- 
treten sein  ,  das  Auge  ist  also  emmetropisch.  Wäre  die  Ent- 
fernung zwischen  Spiegel  und  Linse  eine  grössere  als  oO  Cm., 
z.  B.  ?)5  Cm.,  so  würde  das  Bild  oö — 20  =  15  Cm.  von  der 
Linse  entfernt,  die  Refraction  eine  hypermetropische  sein .  und 
in  diesem  Falle  5  D.  betragen.  Wäre  die  Entfernung  kleiner 
als  i)0  Cm.,  z.  B.  25  Cm.,  so  liegt  das  Bild  zwischen  Focus 
und  Linse,  das  Auge  hat  myopische  Refraction,  und  zwar 
ebenfalls  5  D. 

Höhergradige  Myopie  kann  ebenfalls  durch  einfaches 
Messen  der  Distanz  berechnet  werden.  Die  Strahlen  treten  aus 
einem  myopischen  Auge  couvergent  aus  und  entwerfen  im 
Fern])unkt  ein  umgekehrtes  Bild ,  welches  genau  beobachtet 
werden  kann.  Kier  ist  also  eine  Convexlinse  nicht  nöthi"-.  Wir 
gehen  so  vor,  dass  wir  die  Distanz  zwischen  beiden  Augen 
messen  und  von  dieser  den  Fernpunktsabstand  des  Beobachters 
abziehen.  Sie  wären  z.  B.  ein  Myop  von  4  D.,  oder  machen  sich 
als  Einmetrop  durch  Convex  41).  zu  einem  solchen,  und  sähen 
das  umgekehrte  Bild   des  Fundus  in   einer   bestimmten  Ent- 
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fernung  noch  deutlicb ;  die  Messung  der  Distanz  beider  Augen 
gibt  35  Cm.,  Ihr  Fernpunkt  ist  25  Cm.,  das  Bild  ist  dann 
10  Cm.  vom  Auge  entfernt ;  die  Myopie  denmach  10  I). 

Diese  Untersuchungen  besitzen  alle  den  Fehler,  dass  die 
Messungen  sich  nicht  ganz  genau  ausfiiiiren  lassen ,  und  dass 
der  Beobachter  seine  Accommodation  entspannen  muss.  Darum 
hat  Sclunidt-Rimplcr  eine  andere  Methode  der  Refractions- 
bestimmung  im  umgekehrten  Bilde  eingeführt ,  bei  welcher  die 
Acconmiodation  des  Untersuchenden  vollständig  unberück- 
sichtigt gelassen  werden  kann. 

Bestimmung  der  Refraction  nach  der  Methode  von 

Schmidt-Rimpler. 

Statt  des  Papillenbildes  wird  das  von  einem  Concavspiegel 
entworfene  Flammenbild  zur  Bestimmung  der  Refraction  ver- 
wendet. 

Benutzt  man.  Fig.  48,  einen  Coucavspiegel  S  von  massiger 
Brennweite,  etwa  15  Cm.,  so  entsteht  zwischen  Spiegel  und  Con- 

Fig.  48. 


S  B 
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vexlinse  L  ein  umgekehrtes  verkleinertes  Bild  B  der  Lichtflanmie, 
welches  als  Beleuchtungsqucllc  fiir  den  Augenhintergrund  dient. 
Dieses  Bild  wird  nur  dann  seine  Vereinigung  auf  der  Netz- 
haut finden,  wenn  diese  in  dem  B  zugehörigen  conjngirten 
Brennpunkte  liegt.  Selbstredend  werden  dann  auch  die  von  der 
Netzhaut  zurückkehrenden  Strahlen  sich  im  Punkte  B  vereinigen. 
Nähern  oder  entfernen  wir  uns  mit  dem  Concavspiegel ,  so 
werden  auf  der  Netzhaut  Zerstreuungskreise  e,  entstehen  und 
demnach  auch  das  ophthalmoskopisch  sichtbare  Flammenbild  e  e 

Königsteiu,  Augenspiegel.  8 
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verschwommen  sein.  Für  jedes  Auge  existirt  demnacli  nur  eine 
Entfernung  zwischen  Spiegel  und  Linse,  bei  der  ein  ganz 
scharfes  Bild  der  Flamme  auf  der  Netzhaut  entsteht  und  als 
solches  auch  im  umgekehrten  Bilde  gesehen  werden  kann. 

Um  die  Schärfe  des  Flammenbildes  genau  beurtheilen 
zu  können,  verwendet  Schmidt- Rimpler,  Fig.  49,  ein  Blechgitter, 
welches  mit  einer  Convexlinse  durch  eine  federnde  Klammer  an 
den  (H'linder  der  Lampe  befestigt  w^erden  kann. 

Es  ist  jedoch  noch  ein  zweiter  Apparat,  Fig.  50,  nothwendig, 
der  aus  einem  in  Centimetern  gethcilten  Stabe  besteht,  auf 
welchem  eine  Convexlinse  (10  D.)  verschoben  werden  kann,  und 
unter  welcher  ein  Bandmaass  angebracht  ist,  das  nur  bei  Druck 
sich  abwickelt  und  mit  dem  Spiegelgriff  durch  einen  Ring  in 
Verbindung  ist. 

Der  Vorgang  ist  folgender:   Die  Lampe  mit  dem  Blech- 
schirm wird  wie  gewöhnlich  zur  Seite  des  Patienten  angebracht, 
hierauf  wird  die  hintere  Platte  des  Stabes  an  den  Orbitalrand 
des  Patienten  angedrückt  und  so  gehalten,  dass  man  den  Knopf 
des  Bandmaasses  mit  dem  Daumen  berührt,  und  nun  mit  dem 
Spiegel  sich  so  lange  dem  Auge  nähert  und  wieder  von  ihm 
entfernt,  bis  man  die  Schattenfigur  des  Blechgitters  am  aller- 
schärfsten  sieht;  man  lässt  dann  den  Knopf  aus,  das  Band  ist 
fixirt  und  liest  nun  die  Entfernung  ab.  Hierauf  wird  noch  mit 
Beibehaltung  derselben  Stellung  die  Entfernung  des  Gitterbildes 
vom  Spiegel  gemessen,  indem  man  den  Spiegel  so  lange  dem  Stab 
nähert  oder  von  ihm  abrückt,  bis  ein  deutliches  Bild  auf  der 
vorderen  Platte  entsteht,  und  liest  wieder  ab.  Man  subtrahirt 
nun  die  beiden  gefundenen  Zahlen  von  einander  und  erhält  da- 
durch die  Refraction ,    indem   jeder  Centimeter  mehr  oder 
weniger  als  10  Cm.  1  D.  Hypermetropie  oder  Myopie  ent- 
spricht.   Wir  nennen  die  erste  durch  Messung  gefundene  Di- 
stanz E,  die  zweite  F\   1)  E  sei  nun  18  Cm.,      =  15  Cm., 
^  —     ist  3  Cm.;  folglich  besteht  (10  —  3  =  7),  7  D.  Myopie 
'1)E—  25  Cm.,     =  15  C*m.,  25  —  15  =  10,  das  Auge  ist  emme- 
tropisch. 3)  ^=30,  i^=18  Cm.,  demnach  30  —  18  =  12; 
das  Auge  besitzt  eine  Hypermetropie  von  2  D.   4.  Bei  hoch- 
gradiger Myopie  muss  man  mit  dem  Spiegel  so  nahe  an  die 
Convexlinse  herangehen,  dass  E  kleiner  wird  als  i^;  die 
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Differenz  wird  demnach  negativ.  E  sei  z.  B.  18  Cm.,  F  21  Cm., 
E—F—  18  —  21  =  —  .'),  das  Bild  befindet  sieh  hinter  der 
Convexlinse  und  die  Myopie  beträgt  denniach  10  +  o  =  13  D. 

Diese  Methode  der  Refraetionsbestinmumg  ist  fiir  Jeden 
leicht  ausführbar  und  gibt  sehr  genaue  Resultate,  doch  ist  sie 
immerhin  umständlich  und  benöthigt  eines  besonderen,  wenn 
auch  compendiösen  Apparates.  Wer  sich  seiner  Acconmiodation 
bevvusst  ist  oder  überhaupt  beim  Untersuchen  nicht  accom- 
modirt,  wird  im  Allgemeinen  zur  genauen  Bestimmung  das 
aufrechte  Bild  vorziehen. 

Jedenfalls  ist  diese  Methode  eine  relativ  sehr  genaue, 
und  für  Solche,  die  nur  im  umgekehrten  Bilde  untersuchen, 
leicht  zu  erlernende. 

Skiaskopie,  Retinoskopie,  Keratoskopie. 

Die  Skiaskopie  ist  eine  Methode  der  Refractionsbestimmung, 
welche  keinerlei  Uebung  im  Gebrauche  des  Augenspiegels  ver- 
langt und  die  den  Untersucher  ebenfalls  von  seiner  Accomo- 
dation  unabhängig  macht;  sie  wurde  von  Qiignet  erfunden 
und  von  Parent  weiter  ausgebildet,  und  wird  in  England  und 
Frankreich  viel  angewendet,  insbesondere  von  den  Militär- 
ärzten bei  der  Assentirung.  Sie  besteht  darin  .  dass  wir  das 
von  einem  Concavspiegcl  in  das  Auge  reflectirte  Bild  und  den 
dazugehörigen  Schatten  einer  Lichtflamme  beobachten.  Die 
folgenden  Figuren  mögen  uns  den  Vorgang  leichter  verständlich 
machen. 


Fig.  51. 


Wir  bringen,  Fig.  51,  eine  Convexlinse  vor  einen  Schirm  und 
werfen  mittelst   eines  Concavspiegels  das  Licht  einer  seitlich 


Skiaskopie,  ßetiiioskoine.  Keratoskopie. 
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stehenden  Lichtquelle  so  auf  die  Linse ,  dass  das  umgekehrte 
Bild  der  Flamme  vor  der  Linse  entsteht.  Bei  einer  gewissen 
Entfernung  des  Spiegels  entsteht  ein  lichtstarkes,  scharfes,  ver- 
kleinertes und  aufrechtes  Bild  auf  dem  Schirme,  welclies  von 
einem  scharf  begrenzten,  dichten  Schatten  umgeben  ist.  Nähern 
wir  die  Linse  oder  entfernen  sie,  so  wird  wohl  die  beleuchtete 
Fläche  grösser,  aber  das  Bild  verschwommener,  weniger  be- 
leuchtet werden,  entsprechend  den  Zcrstreuungskreiseii  auf 
dem  Schirm. 

Bewegen  wir  den  Spiegel  um  seine  verticale  Axe,  so 
wandert  auch  das  Bild,  wie  die  beistehende  Figur  52  zeigt, 
auf  der  Retina. 


Fifr.  52. 


Der  Spiegel  S  P  sammelt  in  seinem  Brennpunkte  a  alle 
Strahlen,  diese  driugen  in  das  Auge  B  und  vereinigen  sich 
in  a'.  Bringen  wir  den  Spiegel  in  die  Richtung  ä,P,  so  werden 
die  Strahlen  nach  der  Kreuzung  in  b  in's  Auge  gelangen  und 
in  b'  das  Flammenbildchen  entwerfen.  Das  Flammenbildchen 
hat  also  den  verkehrten  Weg  wie  der  Spiegel  gemaciit  und 
der  Schatten  folgt  dem  Bilde,  denn  wie  das  Bild  auf  der 
Netzhaut  wandert,  muss  die  früher  beleuchtete  Stelle  in  Schatten 
treten. 

Je  nachdem  der  Schatten  rechts  oder  links  entsteht, 
mehr  oder  weniger  scharf  begrenzt  ist ,  nach  der  Raschheit, 
mit  welcher  er  wandert,  beurtheilen  wir  die  Refraction  und 
den  Grad  derselben. 

Wir  gehen  so  vor,  dass  wir  uns  einen  grösseren  Reflector 
von  ungefähr  20  Cm.  Brennweite  nehmen  und  in  einem  gut 
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verdunkelten  Zimmer  den  zu  Untersuchenden  neben  eine  Lampe 
so  setzen,  dass  das  Gesicht  desselben  durch  einen  Schirm  gegen 
das  Licht  geschützt  ist.  Nun  setzen  wir  uns  dem  Kranken 
gegenüber  in  einer  Entfernung  von  ungefähr  einem  Meter, 
resp.  120  Cm.,  und  werfen  das  Licht  mit  dem  Keflector  in  dessen 
vorher  erweiterte  Pupille  und  machen  nun  Drehungen  mit  dem 
Spiegel.  Wandert  das  Flammenbild  umgekehrt  wie  der  Spiegel, 
ist  also  der  Schatten  auf  der  Seite  der  Drehung,  dann  ist 
Hypermetropie,  Emmetropie  oder  Myopie  kleiner  als  1  D.  vor- 
handen, wandert  dagegen  das  Flammenbild  mit  dem  Spiegel 
und  ist  die  entgegengesetzte  Seite  im  Schatten  ,  dann  besteht 
Myopie  grösser  als  1  D.  Ferner  ist  der  Schatten  scharf  begrenzt, 
die  Beleuchtung  der  übrigen  Pupille  hell  und  die  Bewegung 
eine  raschere  bei  Emmetropie  und  schwacher  Ametropie,  bei 
höhergradiger  Ametropie  dagegen  der  Schatten  weniger  begrenzt, 
die  Helligkeit  geringer  und  die  Bewegung  weniger  rasch. 

Der  Grad  der  Refraction  lässt  sich  durch  die  Skiaskopie 
bis  auf  0"5  D.  bestimmen,  und  zwar  in  folgender  Weise :  Wir 
finden ,  dass  der  Schatten  sich  in  entgegengesetzter  Richtung 
bewegt ,  so  kann  Emmetropie ,  Hypermetropie  und  Myopie  vor- 
handen sein.  Wir  setzen  dem  Auge  +  0"5  D.  vor  und  unter- 
snxTh^Ti,  bewegt  sich  der  Schatten  umgekehrt,  dann  ist  keine 
Myopie  oder  eine  geringere  als  ^/a  D.  vorhanden ;  wir  setzen 
weiter  -f  1  D.  vor,  bewegt  sich  der  Schatten  nun  in  gleichem 
Sinne ,  dann  ist  das  Auge  emmetropisch,  ist  die  Bewegungs- 
richtung des  Schattens  noch  immer  eine  umgekehrte ,  dann  ist 
Hypermetropie  vorhanden  und  wir  finden  den  Grad  der  Hyper- 
metropie dadurch,  dass  wir  immer  stärkere  Convexgläser  vor- 
legen ,  bis  die  Schattenrichtung  die  gleichsinnige  ist.  Das  vor- 
hergehende Glas ,  durch  welches  die  Schattenbewegung  noch 
nicht  geändert  worden ,  zeigt  den  Grad  der  Hypermetropie 
an.  In  ähnlicher  Weise  geht  man  bei  Myopie  vor,  indem  man 
immer  stärkere  Concavgläser  vorsetzt  etc. 

Ich  habe  Ihnen  nur  der  Vollständigkeit  halber  auch  diese 
Methode  skizzirt,  ich  kann  mich  mit  derselben  nicht  befreunden. 
Die  Mühe  und  Zeit,  die  Jemand  aufwendet,  um  die  Skiaskopie 
gut  zu  erlernen,  reicht  auch  hin,  um  ihm  die  Augenspiegel- 
untersuchung im  aufrechten  Bilde  beizubringen,  und  diese  über- 
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trifft  unstreitig-  in  jeder  Beziehung- alle  anderen  Methoden.  Schliess- 
lich ist  die  Skiaskopie  auch  nicht  so  einfach ,  indem  zu  einer 
genauen  Retractionsbestimmung  verschiedene  Brillengläser  vor 
das  Auge  des  Untersuchten  gesetzt  werden  müssen  und  der 
leichteren  Ausführung  halber  die  Pupille  dilatirt  werden  muss. 

Astigmatismus. 

Wir  unterscheiden  zweierlei  Formen  des  Astigmatismus, 
den  regulären  Astigmatismus  und  den  irregulären  Astigmatismus. 

Der  irreguläre  Astigmatismus,  der  zumeist  durch  patho- 
logische Veränderungen  der  Cornea  hervorgerufen  wird,  gibt 
sich  im  aufrechten  Bilde  durch  ein  Verzogensein  der  Papille, 
durch  Unklarheit  und  Verschwommensein  derselben  kund. 
Dasselbe  gilt  auch  fiir  das  umgekehrte  Bild. 

Beim  regulären  Astigmatismus  finden  wir  im  aufrechten 
Bilde  die  Gestalt  der  Papille  verändert,  sie  hat  statt  der  runden 
Form  eine  ovale,  und  zwar  je  nach  der  Meridianrichtung  und 
der  Refraction  eine  längs,  horizontal  oder  diagonal  ovale  Form. 
Um  nun  die  astigmatische  von  der  anatomisch  ovalen  Papille 
zu  unterscheiden,  combiniren  wir  die  aufrechte  Methode  mit 
der  Untersuchung  im  umgekehrten  Bilde. 

Eine  anatomisch  ovale  Papilla  optica  behält  sowohl  bei  der 
Untersuchung  im  aufrechten  als  umgekehrten  Bilde  dieselbe  ovale 
Form,  d.  h.  war  der  Sehnervenkopf  im  aufrechten  Bilde  längs- 
oval, so  zeigt  er  dieselbe  Gestalt  auch  bei  der  umgekehrten 
Methode.  Dasselbe  gilt  natürlich  für  die  horizontal  und  diagonal 
ovale  Papille. 

Ist  die  ovale  Form  der  Papille  dagegen  durch  den  Asti- 
gmatismus erzeugt,  so  wird  wohl  auch  bei  beiden  Methoden  die 
Gestaltsveränderung  bleiben,  aber  die  Längsachse  des  Ovals 
wird  verschieden  gestellt  sein.  War  nämlich  die  Längsachse 
des  Sehnerveneintritts  im  aufrechten  Bilde  eine  verticale,  so 
wird  sie  bei  der  zweiten  Methode  eine  horizontale  sein  und 
umgekehrt. 

Wir  sind  jedoch  im  aufrechten  Bilde  auch  im  Stande, 
den  Grad  des  Astigmatismus  anzugeben,  indem  wir  uns  an 
die  in  den  Hauptmeridianen  verlaufenden  Gefässe  halten  und 
an  ihnen  die  Refraction  bestimmen.  Der  horizontale  Meridian 
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wäre  z.  B.  emmetropisch,  so  sehen  wir  die  Maciilagefässc 
deutlich  ohne  Linse  oder  mit  unserem  Correctionsglas ,  während 
wir  für  den  verticalen  Meridian ,  der  myopisclie  Refraction 
zeigte,  ConcavgUiser  einstellen  müssen. 

Untersuchen  wir  im  umgekehrten  Bilde  allein,  so  er- 
kennen wir  einen  bestehenden  Astigimitismus  daran,  dass  beim 
Abrücken  der  Linse  die  Tapillc  ihre  Gestalt  ändert.  Wir  sehen 
z.  B.  bei  stark  angenäherter  Haltung  der  Lupe  die  Papilla 
optica  liorizontaloval ,  entfernen  wir  die  Linse  bis  in  ihre 
Focaldistanz  etwa,  so  wird  die  Gestalt  der  Papille  rund,  rücken 
wir  nun  weiter  mit  der  Convexlinse  ab ,  so  zieht  sich  die 
Papille  aus,  sie  wird  verticaloval. 

Diese  Erscheinung  ist  leicht  zu  erklären,  wenn  wir  uns 
an  das  früher  Besprochene  erinnern,  nach  welchem  durch  Heran- 
und  Abrücken  der  Convexlinse  bei  Ametropie  eine  Vergrosserung 
oder  Verkleinerung  der  Papille  entsteht. 

Auch  nach  der  zuerst  für  die  Bestimmung  der  Refraction 
angegebenen  Methode  ist  es  leicht  möglich,  den  Astigmatismus 
zu  erkennen.  Wir  beleuchten  in  einer  Entfernung  von  100  Centi- 
meter  die  Pupille  und  machen  nun  seitliche  Bewegungen.  Das 
Auge  besässe  einfachen  myopischen  Astigmatismus  und  der 
verticale  Meridian  wäre  der  stärker  brechende ,  so  werden  die 
horizontalen  Gefässe  keine  Scheinbewegung  ausführen ,  dagegen 
die  verticalen ,  und  zwar  in  entgegengesetztem  Sinne.  Es  wäre 
zusammengesetzter  Astigmatismus  vorhanden ,  so  werden  die 
Gefässe  in  einem  Hauptmeridiau  ausgiebigere  Excursionen 
machen  als  die  im  darauf  senkrechten  Meridian.  Beim  ge- 
mischten Astigmatismus  werden  die  in  den  aufeinander  senk- 
rechten Meridianen  befindlichen  Gefässe  auch  einander  entgegen- 
gesetzte Bewegungen  raachen,  also  die  im  myopischen  Meridian 
z.  B,  nach  rechts ,  die  im  hypermetropischen  nach  links ,  wo- 
durch eine  Radbewegung  entsteht. 

Auch  die  ScJimidt-Rimpler  %^\^  Methode,  sowie  die  Retino- 
skopie  werden  zur  Erkennung,  sowie  zur  genauen  Bestimmung 
des  Astigmatismus  verwendet. 

Nach  ScJimidt-Rimpler  findet  man  an  astigmatischen 
Augen,  dass  z.  B.  bei  einer  gewissen  Entfernung  nur  die  hori- 
zontalen Striche  des  Blechgitters,  bei  einer  anderen  nur  die 
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verticale  Zeichnung  deutlich  ist;  man  hestimmt  die  Refraction 
für  die  verticalen  und  horizontalen  Schattenlinien  und  hat  damit 
gleichzeitig  die  Refraction  der  Meridiane  bestimmt,  natürlich 
mit  der  Modification ,  dass  die  Refraction,  die  vor- 
handen, wenn  die  horizontalen  Linien  scharf 
hervortreten,  dem  verticalen  Meridian  ange- 
hören und  u  m  g  e  k  e  h  r  t. 

Durch  die  Skiaskopie  erfahren  wir,  oh  Astigmatismus 
vorhanden,  wenn  wir  den  Spiegel  nach  verschiedenen  Rich- 
tungen drehen  und  bemerken ,  dass  eine  Differenz  in  der 
Schnelligkeit  und  der  Richtung  der  Bewegung  oder  Krümmung 
des  Schattens  in  zwei  aufeinander  senkrechten  Meridianen  vor- 
handen ist.  Den  Grad  des  Astigmatismus  bestimmen  wir,  indem 
wir  entweder  einfache  Cylindergläser  vors  Auge  setzen  lassen, 
oder  wenn  zusanmiengesetzter  oder  gemischter  Astigmatismus 
vorhanden  ist,  dass  ein  Meridian  durch  Vorsetzen  eines  sphärischen 
Glases  und  der  darauf  senkrechte  durch  ein  Cylinderglas  corri- 
girt  wird. 

Wir  haben  nun  so  ziemlich  Alles ,  was  für  die  Augen- 
spiegeluntersuchung wichtig  ist ,  durchgenommen ,  es  erübrigt 
mir  nur,  Sie  darauf  aufmerksam  zu  machen,  dass  es  von 
grossem  Vortheil  ist ,  wenn  Sie  nach  einer  bestimmten 
Schablone  vorgehen,  um  eine  richtige  Diagnose  zu  stellen  und 
vor  Allem,  um  nichts  zu  übersehen. 

Die  Schablone,  an  die  Sie  sich  stets  halten  sollen,  ist: 
Sie  untersuchen  vorerst  bei  focaler  Beleuchtung  und 
hierauf  im  durchfallenden  Lichte  die  brechenden  Medien,  lassen 
das  Auge  des  zu  Untersuchenden  Bewegungen  ausführen  und 
machen  selbst  Drehungen  mit  Ihrem  Spiegel.  Dann  beuützen  Sie 
das  umgekehrte  Bild  zur  Orientirung,  um  schliesslich  zur  Haupt- 
untersuchung im  aufrechten  Bilde  überzugehen. 
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